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U vindt ons achter dijken, in dorpen en steden, 
in drukke straten enaan rustige pleinen... 
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\Y drukkerij ,west-friesland’ b.w. 

DRUKKERS VAN 

* REKLAME- EN HANDELSDRUKWERK 

* PERIODIEKEN 

* KOMPLETE BOEKPROJECTEN, zoals: 

Wegwijs in Geurenland 
Zeven Westfriese veilingen worden één 
KLM, 50 jaar Medische Dienst 
e.v.a. 


Wie bepalen het gezicht van uitgeverij ,westfriesland’? 

Anke de Graaf (familieromans), Margreeth van Hoorn (familieromans), 

A. C. Ter Horst-Hoekstra (romans in het Westfries), 

Mila Koopman (streekromans), Jan Pannekeet (Westfriese humor), 
Jacqueline Prins (familieromans), Johan Schilstra (regioboeken), 

J. Visser-Roosendaal (streekromans), Willem van Zwol (streekromans) 
en Theo Koomen, wiens bundel Westfriese stukjes uit 'Onze Krant’ in het 
najaar 1 984 posthuum zal verschijnen. 

Westfriezen dus. 

Hun boeken zijn te koop in elke goede 
Vlaamse en Nederlandse boekhandel 

u.m. ,westfriesland’ - hoorn 

Postbus 45 - 1620 AA Hoorn - Tel. 02290-18941 



KAAS IN NOORD-HOLLAND 

Vandaag maakt Melkunie Holland in fabrieken in Lutjewinkel, 
Opmeer en Ursem de bekende Noordhollandse kwaliteitskaas en 
op Texel de rauwmelkse "Texelaar”. 

Zestig jaar geleden waren er in Noord-Holland meer dan 1 20 kaas- 
fabriekjes, de meeste op wat toen heette "onderlinge grondslag”. 
Het waren dagfabriekjes waar avondmelk en ochtendmelk samen 
één keer per dag werden afgeleverd. De laatste van deze dagfa- 
briekjes maakten in het begin van de tweede wereldoorlog plaats 
voor "zoetfabrieken” die tweemaal per dag de melk op de boerde- 
rij ophaalden. 

In 1946 telde Noord-Holland nog 40 fabrieken, waaronder ook 
consumptiemelkfabrieken. 

En door steeds verdergaande bundeling van krachten en rationali- 
satie van fabricage bleven daarvan in 1960 nog 20 fabrieken over. 

1 April 1968 ontstond binnen de E.E.G. een geheel open markt, 
wat leidde tot verder overleg over de gevolgen voor de zuivel. De 
uit 1906 daterende "Bond van op coöperatieve grondslag werken- 
de zuivelfabrieken” kwam samen met Opmeer, Lutjewinkel en 
Texel tot de oprichting van C. V. Noord-Holland. 

In snel tempo volgden toen de gebeurtenissen elkaar op: 1970 
overname van de Prinses te Ursem, 1971 overneming van Holland 
Melk Suiker (samen met DOMO), integratie Melco/Horna in 
1973, in 1975 samenwerking met C.M.C. Tot uiteindelijk in 1979 
de coöperatieve Vereniging Melkunie Holland ontstond. 

En dwars door alles heen bleef N.H.-kaas, N.H.-kaas. De kaas 
van hoge kwaliteit, kaas met een plus! 


melkunie 

hólland 



n.Tïmmerman bv 

ALKMAAR 



onze hartelijke gelukwensen 
voor bestuur en leden 
met het 60-jarig jubileum 
wij wensen u nog vele 
manjaren arbeid bij het in 
stand houden van ons 
hoogste goed ”onze cultuur” 

Alkmaar — Tel. 072 - 11 88 66 — Schermerweg 43 
Wieringerwerf — Tel. 02272 - 1 2 78 — Havenweg 6 



Van een leverancier 
zo compleet als maar kan! 


Smakelijke omzetmakers 
van Eyssen! 



Kanaal kade 65 - 66, 1 811 LT Alkmaar. 
ALKMAAR-HOLLAND Tel. 072-11 6241. 
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WATERlilDINGBEDRUF VAN 
NOORD-NOUAND 


In Alkmaar en Hoorn zijn twee van 
de zeven districtskantoren van het PWN gevestigd. 

Op de districtskantoren kan men voor alle zaken, zowel 
administratief als technisch, terecht. 

Om de ongestoorde (drink)waterlevering waar te maken, worden door 
storingsploegen de storingen zo snel mogelijk verholpen. Ook tijdens 
de weekeinden en in de avond- en nachtelijke uren. 

Tenslotte is er naast de afdeling klantenservice ook de inspectie gevestigd. 



foto boven: Districtskantoor Alkmaar, Jan de Heemstraat 3, 
telefoon (072) 12 24 46. 

foto onder: Districtskantoor Hoorn, Geldelozeweg 17, 
telefoon (02290) 3 10 04. 





DRINKWATER IN WESTFRIESLAND. 

Westfriesland en water zijn bijna onlosmakelijke begrippen. 

De strijd tegen en op het water heeft het land grote naam en faam gegeven, hoewel de zorg voor be- 
trouwbaar drinkwater pas laat op gang kwam. Vanaf 1 858 werd vanuit de duinen drinkwater geleverd in 

0. a. Amsterdam, Den Helder, Alkmaar, Haarlem en Zaandam. De kleinere gemeenten op het platte- 
land moesten zich nog met een pomp of met de regenton behelpen. In Enkhuizen (2 april 1910) kreeg de 
Sociaal Technische Vereeniging van Democratische Ingenieurs en Architecten toestemming om een 
N.V. te stichten, die voor gezamenlijke rekening van een aantal gemeenten een waterleidingbedrijf zou 
gaan exploiteren. 

De Vereeniging stelde aan de Staatscommissie voor de Drinkwatervoorziening twee vragen: 

1. of de duinen nabij Schoorl geschikt zouden zijn als waterwinplaats; 

2. of die duinen beschikbaar konden worden gesteld voor een centrale Westfriese waterleiding. 

In juli 1910 begon de Staatscommissie met eerst de Tweede Kamer te interesseren om het benodigde geld 
los te krijgen en ging toen hard aan het werk. In 1915 had ze haar lijvig rapport klaar. Het antwoord op 
de geschiktheid was ja, met enkele kanttekeningen. 

Een prachtig uitgangspunt voor het Westfriese comité. Dat het er niet van kwam lag niet aan de West- 
friezen. De provincie had op 1 7 juli 1 9 1 7 het Rijksbureau voor de Drinkwatervoorziening gevraagd een 
onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van één waterleidingbedrijf voor alle gemeenten boven het 
IJ. Ook hierop was het antwoord ja. 

De directeur van het Rijksbureau, J. van Oldenborgh, overtuigde de commissaris van de koningin, mr. 
dr. Roëll, dat het een goede zaak was als de provincie zelf de drinkwatervoorziening ter hand zou ne- 
men. Aldus geschiedde. 

Op 1 januari 1920 werd gestart met de overname van de Alkmaarse- en de Zaanlandse waterleidingbe- 
drijfjes en reeds 6 maanden later kon de eerste nieuwe gemeente worden aangesloten, te weten Heiloo. 
Geboren uit het Westfriese plan is wat veel gezegd, maar dat het Westfriese plan een zeer belangrijke 
aanzet heeft gegeven, is zonder meer duidelijk. 


Reeds op 2 juni 1920 werd Heiloo aangesloten op het provinciale waterleidingnet. De foto toont de offi- 
ciële buislegging. 



Gemeenschappelijk Gasbedrijf 
Kop Noord-Holland 



1984 

Alkmaar, Helderseweg 14, tel. 072-145150 
geopend van 9-12 uur en 13-16 uur 


Hoorn, Holenweg 6, tel. 02290-32424 
geopend elke woensdag van 8.30-11.30 uur 

Uw gasbedrijf adviseert. 




JUMBO INTERNATIONAL 
VANUIT WOGNUM DE WERELD IN 


In het Westfriese Wognum staat 
een spellenfabriek, waar dagelijks tien- 
duizenden spellen en puzzels worden 
gemaakt. 

Een echt Nederlands kwaliteits- 
product vindt zijn weg naar 50 landen. 

Jumbo International een modern 
bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring. 


Jumbo International Spoorstraat 61689 AE Wognum Postbus 1729 - 1000 BS Amsterdam tel 020.267141 




OVER HET VERLEDEN 


GESPROKEN 



Het historisch genootschap ‘Oud West-Friesland’ viert dit jaar zijn twaalfde 
lustrum. Dat is voor de redactie-commissie aanleiding geweest voor dit jaar — 
1984 - weer eens een zogenaamde thema-bundel te maken. 

De inhoud van dit jaarboek - de 51e in de reeks - staat grotendeels in het 
teken van 60 jaar ontwikkeling op allerlei terreinen in Westfriesland: het bin- 
nen de monumentale omringdijk omsloten deel van onze provincie. 

Het is geen totaalbeeld geworden. Het aantal ter beschikking staande pagina’s 
is nu eenmaal beperkt. Maar er komt ieder jaar een bundel! 

De redactie-commissie is degenen, die aan de inhoud van dit jaarboek hebben 
meegewerkt, uitermate erkentelijk voor de wijze, waarop zij zich van hun taak 
hebben gekweten. 

In dit jaarboek is een stuk twintigste eeuwse Westfriese geschiedenis vastge- 
legd en voor het publiek toegankelijk gemaakt. 

Herkenning en leesplezier voor nu, naslagwerk voor later. 

De redactie-commissie. 


Herkomst van de afbeeldingen 

Joop Boek, Alkmaar: foto’s blz. 44, 183, 186 (onder), 188 

Klaas Laan, Hoorn: foto’s blz. 162, 168 

Piet Zomerdijk, Alkmaar: foto’s blz. 74, 77, 80, 81, 82 

Fototheek Topografische Dienst, Delft: foto’s blz. 4 t/m 15, 66, 67 

Marius Kolvoort, Arnhem: tekeningen blz. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. 

Maarten Oortwijn, Purmerend: tekeningen blz. 192, 196, 201, 202 

De overige illustraties komen uit particuliere verzamelingen. Bij een aantal illustraties is de herkomst 
aangegeven. 
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Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans. 

{Ditmaal afkomstig uit de fototheek van de Topografische Dienst in Delft ) 


De omgeving van Schagen Een luchtopname uit 1938. Links (1) het Schager Wiel en daaron- 
der het dorpje Valkkoog. Rechts (2) de spoorwegovergang bij de Witte Paal. 


lr h iïvllZ geV 7 r, s S ft agen ann ° I983 - UnkS (1) het Schager md - daaronder het 
we P g richting Mkmaar ^ ^ Spoorwegovergang bt l de Paal. Midden (3) de provinciale 

'ms "" A,p ""“" r '• “> 





De omgeving van Winkel . Een luchtopname uit 1938. Rechts (1) de aansluiting van de Dorps- 
straat op de Westfriesedijk. Onder (2) de aansluiting van de Limmerschouiv op de provinciale 
weg. 

Rechts: de omgeving van Winkel anno 1983 . Rechts (1) de aansluiting van de Dorpsstraat op 
de Westfriesedijk. Onder (2) de inmiddels \ doorgeknipte ’ aansluiting van de Limmerschouw op 
de (oude) provinciale weg. Ruilverkaveling Niedorperkogge. 








. Een luchtopname uit 1938. Rechts (1) 
over het kanaal Alkmaar-Kolhom , ver- 






Dt « iwucmwiK. zen luchtopname uit 1918 Rechte n\J 0 vt r //• 

seinteer. Links boven (2) een stukie van Lt h „1 / j' K , d K e Vliet en het 1 
blik . J Van h€t pad lan * s de spoorbaan tussen Opperdoes en Mede 


Rechts: de omgeving van Medemblik anno 1981 Rechte (1) vt \/r , 

Links boven (2) het fietsbad lanpe de rhn /> J , ^ eine Vliet en het ljsselmeer. 

ling Vier Naarder Koggl„ * P ^ ° Pperdoes en Medemblik. Ruilverkave- 
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ir: 






De omgeving van Hoorn /Westerblokker anno 1983. Middenonder (1) de kruising van de stoom- 
tramlijn naar Medemblik met Westerblokker, rechtsonder (2) de spoorlijn naar Enkhuizen, mid- 
den (3) de Bangert, daarboven (4) Zwaag. Middenonder (5) de Kersenboogerd. Boven (6) de 
Zwaagdijk. 
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l, e J n n??r n H T IV *t Un , en - Een lucbt °p”«™ uit 1938. Midden (1) de s 
links (2) de buurtschap Elba, linksboven de provinciale weg Hoorn- Enkhuizen. 


n y u vtn Rvan Hemt Venhuizen anno 1983. Midden de (voormalige) trambaan links 
vlLeZgDrubal ' ^ ^om-Enkhuizen. Onder Oosterleek.' Rui /- 
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1 924- V eranderend Westfriesland- 1 984 

Dit artikel bestaat uit enkele hoofdstukken: 

Een korte inleiding, 

Een hoofdstuk over het verleden, d.w.z. wat was Westfriesland zo’n 60 iaat 
geleden; hoe dachten en leefden de mensen. Om deze vragen te beantwoorden 
heb ik - zelf geen Westfries zijnde - gesprekken gevoerd met echte Westfrie- 
zen van 70 tot 80 jaar; mensen die tijdens de oprichting van het Genootschap 
tussen de 10 en 20 waren. De gesprekken zijn gevoerd met mevrouw T Roos- 
Stelhng (Enkhuizen) en de heren/echtparen P.J. de Boer (Midwoud) M 

f Z l U1 i SchanVOude > ’ G Pater < Scha gen), Joh. Ridderikhoff (Hoorn), 
D. Winkel (Oostwoud) en J. Zeeman (Noord-Scharwoude), 

Een hoofdstuk over de veranderingen. Bij de samenstelling hiervan heb ik 
d m v. gesprekken veel medewerking gehad van diverse rijks-, provinciale-, 
regionale- en gemeentelijke instanties. Ook hebben zij mij boeken/tijdschriften 
kaarten en statistisch materiaal ter hand gesteld. Een aantal instellingen en 
mensen, die in het verleden politiek, ambtelijk of op andere wijze bij dit gebied 
betrokken waren resp. zijn, heb ik gevraagd in zeer kort bestek ten hoogste 
twee onderwerpen te noemen die volgens haar/hem het sterkst hebben bijge- 
dragen tot de veranderingen van het gebied. De visies van mevrouw Janssen 
en van de heren Breebaart, Laan, Resoort, Van de Waal en Wiese als mede 
van de Commissie voor Landelijk Schoon zijn op diverse plaatsen in het ar- 
tikel opgenomen. 

Vormt hei gebied binnen de Omringdijk in 1984 een eenheid? Het antwoord 
op deze vraag moet ontkennend luiden. Bestuurlijk valt het gebied in meer- 
dere delen uiteen. Wat betreft de gemeentelijke samenwerking kunnen twee 
verbanden worden onderscheiden: het Gewest Kop van Noord- Holland, ge- 
vestigd te Schagen en het Samenwerkings-Orgaan Westfriesland (SOW)' ge- 
vestigd te Hoorn. ’ 6 

Wat betreft de waterschappen valt het gebied in twee delen uiteen: het weste- 
lijk deel omvat het waterschap„Groot-Geestmerambacht”, gevestigd te War- 
menhuizen, het midden- en oostelijk deel het waterschap „Westfriesland" te 
Hoorn. Ook provinciale diensten werken ambtelijk volgens een indeling die 
dwars door het gebied heenloopt: sociaal-economisch, planologisch (streekplan- 
mng), electnciteits- en drinkwatervoorziening. Het statistisch materiaal moest 
omdat dit bij verschillende regio’s is ingedeeld, daardoor worden omgewerkt.’ 
Toch is Westfriesland geen kunstmatig gevormde eenheid. Historisch gezien 
heeft het gebied binnen de Omringdijk immers een aantal gemeenschappelijke 
karaktertrekken. 

Er was de strijd tegen vijand nr. 1, het water. In de bundel 1967 heeft C 
Koeman hierop de aandacht gevestigd. J.J. Schilstra heeft deze strijd in zijn 
boek ,,In de ban van de dijk v beschreven. Er was een strijd tegen een andere 
gemeenschappelijke vijand, de graven van Holland. Er was een strijd om het 
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bestaan, — voornamelijk een agrarisch bestaan - en er was een isolement. Men 
woonde op een schiereiland en dat schiereiland nam bovendien binnen weste- 
lijk Nederland nog een randpositie in. Dit alles hebben de bewoners in het 
verleden als gemeenschappelijk uitgangspunt gehad. 

HET VERLEDEN 

Getracht is in dit hoofdstuk de vraag te beantwoorden: waar hebben de men- 
sen ongeveer 60 jaar geleden gewoond en onder welke omstandigheden; so- 
ciaal en economisch. 

Zo’n reconstructie kan nooit volledig zijn; is afhankelijk van wat mensen hier- 
over vertellen, welke literatuur ter beschikking staat en ter hand is genomen. 
De topografische kaart 1920, ter beschikking gesteld door de Provinciale Pla- 
nologische Dienst, vormt hier het uitgangspunt. 

HET NEDERZETTINGSBEELD IN 1920 

Het gebied binnen de Omringdijk valt globaal genomen uiteen in twee soor- 
ten gebieden: 

a. het gebied waarbinnen zeer veel nederzettingen zijn gelegen: stadjes, dor- 
pen, gehuchten en verspreide huizen; 

b. het gebied, aan te duiden met „vaarpolders”. 

Als algemene karakteristiek van het landschap geldt: het is een oud wad- 
landschap met ruggen en kreken. De bebouwing op de ruggen bestaat uit 
langgerekte dorpen met een weinig uitgesproken kom. Het is een lintbebou- 
wing met één of meer kerktorens, die met de Westfriese stolpboerderij en het 



De topografische kaart 1920. Met nog lege gebieden in de vaarpolders: zoals het Grootslag en 
het Geestmerambacht. 
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geboomte het silhouet bepalen. Verspreide bebouwing is zeldzaam behalve in 
de oude droogmakerijen Heerhugowaard en Schagerwaard. Tussen de dorpen 
is het land - afgezien van de fruitteeltgebieden - open. De oude wegen met 
hun lintbebouwing liggen op de oude ruggetjes van het wadlandschap aan- 
eengesloten. Langs de dwarswegen, overwegend van jongere datum, is meestal 
geen bebouwing aanwezig. 

Temidden van dat oude landschap ligt het gebied waarvoor als kenmerk gelde 
de vaarpolders. Op de kaart kunt u waarnemen dat die vaarpolders mensloze 
gebieden zin. Dit blijkt uit de afwezigheid van plaatsnamen. Het zijn de 
oudste pendelgebieden , waar overdag de kloet de scepter zwaaide 
De grote spreiding van de vele dorpen over het gebied valt af te leiden uit de 
veelheid van plaatsnamen. Elk dorp, ja elk gehucht, is op de kaart vermeld. 
Wat denkt u van Zijbelhuizen, Oostermoerbeek, De Pade, Boerdijk Ooster- 
dijk, Stofmolen, Tersluis? 

Grote bevolkingsconcentraties zijn er (nog) niet. De bewoning heeft zich daarna 
pas geleidelijk en in langzaam tempo uitgebreid. De gemeente met het grootste 
aantal inwoners is Hoorn (1 1492), gevolgd door Enkhuizen (8567), en Heer- 
hugowaard (4265); tesamen met de stedelijke gemeenten Medemblik en Scha- 
gen bedraagt hun gezamenlijk inwonertal 30733, d.i. in het totaal 31% van 
de bevolking. Dit betekent dat in 1920 van elke 100 inwoners er 69 in dor- 
pen, gehuchten en verspreid woonachtig waren. 

Hoeveel mensen woonden er op 31 dec. 1920 binnen de Omringdijk' We we- 
ten dit nauwkeurig nl. 97647. Alle binnen de dijk gelegen gemeenten, dit zijn 
er dan 45, zijn hieronder met hun inwonertallen vermeld. Het gehele gebied 
is in drie stukken verdeeld; deze indeling zal in dit artikel meermalen worden 
gehanteerd. De gebiedsdelen zijn: Wfl.- west, -midden en -oost. 


TABEL 1 (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS). 


Wfl- west 


Wfl-midden 


Barsingerhorn 

1872 

Abbekerk 

730 

Broek op Langedijk 

2258 

Avenhorn 

1211 

Harenkarspel 

2977 

Berkhout 

2617 

Heerhugowaard 

4265 

Hensbroek 

938 

Koedijk 

1881 

Hoogwoud 

2065 

Nieuwe Niedorp 

1717 

Medemblik 

2817 

Noord-Scharwoude 

1739 

Midwoud 

1074 

Oude Niedorp 

1244 

Nibbixwoud 

1303 

Oudkarspel 

1874 

Obdam 

1443 

Schagen 

3592 

Opmeer 

530 

St. Maarten 

1312 

Opperdoes 

932 

St. Pancras 

1161 

Oudendijk 

525 

Warmenhuizen 

2064 

Spanbroek 

1577 

Winkel 

1642 

Sijbekarspel 

1372 

Zuid-Scharwoude 

1748 

Twisk 

763 



Ursem 

1274 

totaal 

31 146 

Wognum 

2006 


Wfl -Oost 


Andijk 

Blokker 

Bovenkarspel 

Enkhuizen 

Grootebroek 

Hoogkarspel 

Hoorn 

Schellinkhout 

Venhuizen 

Wervershoof 

Westwoud 

Wijdenes 

Zwaag 


23177 


totaal 


3415 

2143 

2662 

8567 

3709 

1878 

11492 

544 

2566 

2880 

1103 

917 

1248 


43124 
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In de jaren twintig gaat de auto geleidelijk aan een rol spelen. Deze foto toont de toen nog lom- 
merrijke Dorpsstraat in Noord-Scharwoude ( 1926), compleet met een T-Ford. Veel is er — vooral 
in dit dorp — veranderd. Maar er zijn nog enkele dorpen, die aan vroeger doen denken: Barsin- 
gerhom, Hauwert, Schellinkhout, Twisk, Valkkoog. Ze worden echter schaarser. We zullen er 
voorzichtig mee moeten (leren) omspringen; wakend over hun landelijke schoonheid. 

De dorpen slingeren zich als linten langs de veelal eeuwenoude weggetjes. Van 
doorgaande snelwegen is op de kaart nog niets te bespeuren; de rijks- en pro- 
vinciale wegen moeten nog worden aangelegd. 

Het autorijden in de jaren twintig en dertig is nog een ontspannen bezigheid. 
Van enige ingewikkeldheid van instructie is geen sprake. Een kind kan de was 
doen. Leest u maar wat P. Rooker hierover in zijn boek „ Broekerhaven toen - 
dertijd ” schrijft: ,,Het leren ’ shaffeuren " ging vrij wat eenvoudiger dan tegen- 
woordig. De leverancier van de auto trad tevens op als rijinstructeur en doceerde: 
zorg dat je de dop van de radiateur in het middend van 7 peerdepadje houwe en 
gaan niet opzij voor honde en katte, aars bin je de lui. Lukt dat, den ken je rije 
Jac. Groot, oud-redacteur van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen over 
de wijze waarop hij zijn rijexamen heeft afgelegd: ,,0p de dag van mijn acht- 
tiende verjaardag, in 1933, toog ik met mijn rijke bezit, een T-Ford - die ik 
voor f 23 r had gekocht met geld, verdiend met twee jaar bollenpellen — naar het 
gemeentehuis van Hoogkarspel. In die omgeving moest de tour de force van het 
rijexamen plaatsvinden. Het was die dag zeer koud en burgemeester Middelhoff, 
die de rijexa?nens afnam, had niet erg veel zin om in de T-Ford te gaan zitten. 
Wie ter plaatse bekend is weet dat de burgemeesterskamer destijds in het gemeen- 
tehuis gevestigd was op de verdieping, met daarvóór een gang en een raam, dat 
uitzicht gaf op de Nieuweweg. De burgemeester kondigde aan dat hij wel voor 
het raam zou gaan staan en hij gelastte me om via de Nieuweweg naar het NS- 
station te rijden, daar te keren en me dan weer te melden. Aldus geschiedde 
zonder mankeren waarna de burgemeester de gedenkwaardige woorden sprak: Je 
bent geslaagd 11 . 
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VERBINDINGEN 


Alkmaar-Den Helder: 
Amsterdam-Hoorn: 
Hoorn-Enkhuizen: 
Hoorn- Alkmaar: 
Hoorn-Medemblik: 


.'ïr/sr 1920 ons ™ duMike 

Zoals gezegd, doorgaande verbindingswegen zijn er dan nog niet De 
enige rechtlijnige verbindingen zijn enkele spoorlijnen: de lijnen Amsterdam 
Alkmaar-Schagen-Den Helder, Amsterdam-Hoorn, Alkmaar Hoorn Tn 

ten°Al" rr- C ,0k f ÜSp00rll,n H oorn-Medemblik vertoont vele boch- 
ten. Al deze lijnen zijn m de vorige eeuw tot stand gekomen en aan deze ll 

tl™ en , Vele | St , atl ,T et ' eS 8elegCn ' A,s gevol g hiervan en doordat de stoom- 
nen veel geleidehjker optrokken en afremden dan de huidige treinen was 
de reisduur ongeveer twee maal zo lang als tegenwoordig: g “ 

Amsterdam- Alkmaar: 85 min. met 8 stations 

84 min. met 10 stations 
74 min. met 10 stations 
48 min. met 6 stations 
45 min. met 6 stations 
50 min. met 11 stations 

tramlijnen ° g "" h,nen waame embaar. Het zijn de stoom- 

Hoorn- Venhuizen- Enkhuizen (1913-1936): 67 min. met 4 stations 
Hoorn-Wognum-Schagen (1898-1930): 9 0 min. met 6 stations en 7 hal- 

Schagen-Ewijcksluis ( 1912 - 1935 )- teplaatsen 

Rooker besrhrüfr „ ^7 mm - met 4 halteplaatsen 

Kooher beschrijft de reis van Guurtje, die in 1924 vanuit Broekerhaven naar 

hi TÏf gaat ° m haaf niCht te bezoeken - Het is een afstand van hemels- 
eed 8 km, waarover Guurtje (per trein) anderhalf uur doet Aan het eind 
van de reis moet de echtgenoot van de nicht nog een kwartier met zijn Lssa 
giere kloeten om haar op haar bestemming te brengen! 

en groot aantal mensen is, ondanks de niet te hoge tarieven financieel echter 
niet in staat per spoor te reizen. Verreweg de meefte mensen 

Men re,s"oKd°™: £ ““ 8 'Td afS ' ande " " ‘ OP “ 

r k * Jan PIe2Kt in Luistere u ntaar „aar 
Joh. Riddenkhoff in zijn boek „Ernst en luim in het theater Toneelvereni- 
gingen worden dikwijls uitgenodigd om met Kerstmis of bij gelegenheid van een 

dZlTT°°7i eing em UttVOenn Z te & even - "«ren uitkoopjes. Men reisde 
ziurhnu PleZter u vterwtelt 8 e wagen met banken, waarvan het dak en de 

rei t T Zet d0ek WanT ! ; ^ Werd fokken door twee paarden. Nu wa- 
ren het soms lange ritten, zodat onderweg de paarden wel een keer uiteesbannen 

zz:t n m En de ““ — * «HTJ2SZSZ 
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Opvallend in het staatje over de stoomtramlijnen is dat deze in de jaren der- 
tig zijn opgeheven. Hetzelfde geldt voor de lokaalspoorlijn Hoorn-Medemblik. 
De laatste trein rijdt, wat betreft de passagiersdienst, op oudejaarsdag 1935. 
(De museumtramlijn is in 1968 in alle eer hersteld). De goederendienst wordt 
voortgezet, dit i.v.m. de aanwezigheid van de veilingen Zwaag, Wognum, Op- 
perdoes en Medemblik en de economische betekenis, die aan de nieuwe Wie- 
ringermeerpolder wordt toegekend. 

Oorzaak van de opheffing van de tramlijnen: de grote concurrentie van de au- 
tobussen. Speelt de autobus eerst nog (vanaf 1913) een bescheiden rol, heel 
geleidelijk gaat deze in betekenis toenemen. De opkomst van de autobus ver- 
meldt Kok in zijn reeds genoemde boek. Kuiper meldt in „Een kijkje in de 
geschiedenis van Langedijk” dat het Broeker spoortje, dat vier maal per dag 
naar Alkmaar rijdt, de concurrentie tegen de autobusdienst niet aan kan en in 
1926 wordt opgeheven. 

In het oprichtingsjaar van „Oud West-Friesland” monteert Post, die samen 
met zijn collega Kok een autobusdienst Hoorn-Enkhuizen exploiteert, mas- 
sieve banden met een luchtkanaal onder de bussen, maar - aldus Kok - 
„ evengoed rammelde men tijdens de rit nog flink door elkaar* . 

De tramdiensten zijn ook van groot belang geweest voor het veetransport 
naar de veemarkten van Purmerend (dinsdagmarkt), Schagen (donderdagmarkt 
en jaarmarkt) en Hoorn (zaterdagmarkt). Speciale markttrams worden inge- 
legd. 

De veehouders moeten eerst hun eigen veestapel verzorgen, dan het marktvee 
naar de dichtsbijzijnde tramhalte drijven, daar de dieren in de wagons laden 
en tenslotte zelf een plaatsje zoeken in een personenrijtuig! 

Op dinsdag laat de NS (dienstregeling 1930) om 4.23 uur een markttrein uit 
Enkhuizen vertrekken die om 6.05 in Purmerend aankomt. Reisduur: 1 uur 
en 42 min.; aantal stations dat wordt aangedaan: 13. 

Veetransport vindt ook lopend plaats: d.w.z. veedrijvers drijven het vee langs 
de vele wegen marktwaarts. Het vee dat ’s zaterdags in Hoorn wordt verhan- 
deld, wordt — indien de afstand wat groter is, zoals bijv. Obdam — op vrij- 
dagmiddag reeds naar Hoorn gedreven. Men loopt ’s nachts door! 

De tramdiensten vervullen voorts een belangrijke functie voor het transport 
van kolen naar de gasfabriek, kunstmest, veevoer, groente en fruit (veilingen). 
Worden de stoomtrams in de jaren dertig opgeheven omdat zij de concurren- 
tie met de bus op den duur niet konden weerstaan, in een latere fase van de 
ontwikkeling van dit gebied moet de NS het goederenvervoer eveneens staken 
omdat het wegvervoer een overheersende positie inneemt. Zo worden op 15 
juni 1970 de stations Bovenkarspel-Grootebroek, Heerhugowaard-Broek op 
Langedijk, Hoogkarspel en Obdam voor het goederenvervoer gesloten, op 28 
mei 1972 volgt de sluiting van het station Broek op Langedijk. 

Nog even terug naar de topografische kaart. U ziet op de kaart de bootver- 
bindingen vanuit Enkhuizen naar Harlingen, Urk, Kampen en Amsterdam 
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alsmede de spoorbootverbinding met Stavoren. Het station Enkhuizen is «een 
eindpunt! 

Vanuit Hoorn kan men eveneens naar Amsterdam varen; vaartijd 3 uur. De 
haven van Hoorn speelt bij het vee- en goederenvervoer een rol van betekenis 
Ook Broekerhaven is belangrijk. Rooker meldt de volgende producten: turf 
zand, mest (afkomstig van Amsterdam en Friesland), aardappelen, bloemkool, 
bouwmaterialen. Er is in Broekerhaven regelmatig een ploeg voor 20 a 25 
kaaisjouwers aanwezig. De overhaal, belangrijk voor de aan- en afvoer van de 
tuinbouwproducten vanuit het achterland, komt in 1924 gereed. (Deze is no« 
aanwezig). h 

De verbindingsmiddelen zijn dus gebrekkig. Elke dorpsgemeenschap verkeert 
in feite in een geïsoleerde positie: de dorpen zijn eilandjes temidden van uit- 
gestrekte polders. Dit geldt vooral voor de dorpen die niet aan vervoerslijnen 
zijn gelegen. En dat zijn er heel wat. 

Mede gezien vanuit deze gezichtshoek wil ik nader ingaan op de sociale om- 
standigheden van het verleden. 

SOCIALE OMSTANDIGHEDEN VAN TOEN 

Uit gevoerde gesprekken met Westfriezen is duidelijk gebleken dat de wereld 
van toen in alle opzichten totaal verschilt met die van nu. 

Zowel mannen als vrouwen moeten ontzettend hard en langdurig werken- of 
men nu boer, bouwer, ambachtsman, middenstander, dienstbode of huisvrouw 
is. Vacantie is een onbekend begrip. De mensen zijn allemaal aan het werk. 
Tijdens de kermis - het enige uitje - komt men ’s nachts om drie uur, half 
vier thuis; dan meteen het werkpak aan en vooruit, aan het werk. Winkeliers 
kunnen nooit weg, hebben nooit een dag vrij, geen vervanger. In de week be- 
gint bijv. voor de melkventers de dag om twee uur 's morgens; ’s middags 
weer venten, ’s Zondags venten om twaalf uur; daarna bussen schoonmaken 
Om half vier begint dan de zondag. 

Je moet altijd wat te doen hebben: ,, Vroeger was je sterk in het vullen van 
halve uurtjes, je mocht geen boek lezen, je moest handwerken of een jurk maken. 
Als je als meisje aan het breien was werd er met een draadje aan ge geven waar 
je du dag begon; op die manier kon worden nagegaan wat je die dag gebreid 
had. Ik heb meisjes gekend die het draadje hebben verzet. 

Bij een advertentie over herenkleding in „Het Houdijkertje” wordt het vol- 
gende vermeld: „Elk costuum is voorzien van een flinke reparatielap * . 

In het land van Rembrandt, met het Amsterdamse Rijksmuseum op een 
afstand van ten hoogste 60 km, zullen in die jaren heel weinig mensen uit 
Westfriesland ooit een bezoek aan dat museum hebben gebracht. De nu be- 
kende 81 -jarige schilder Willem de Kooning, die in het verleden armoede heeft 
gekend, merkt op: ,,Het ergste van arm-zijn is dat het al je tijd kost” . 

En als je al je tijd voor de arbeid nodig hebt of als er, uitgaande van het voor die 
tijd geldende arbeidsethos, van je wordt verwacht dat je ook de halve uurtjes 
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met arbeid vult, dan is welke vorm van „cultuur-bedrijven” uit den boze. Im- 
mers, er wordt van je verwacht dat je je met verstellen, met handwerken of met 
een jurk of sokken maken bezig houdt en niet met het lezen van een boek. U 
zult hier wellicht opmerken: maar dat is niet het hele plaatje, er zijn in West- 
friesland in die jaren wel degelijk diverse culturele verschijnselen aan te wijzen. 
Denk maar eens aan de rederijkerskamers en de zangverenigingen. Ja zeker. 
Maar mijn informanten noemen de voor die tijd karakteristieke verschijnselen, 
nl. het bezig zijn met concreet werk. Armoede wordt door hen als ,,veel voor- 
komend” aangeduid. 

„Ik zie ze nog lopen” , merkt „Ome Gert” Pater uit Schagen op, „de plattelan- 
ders ; ze liepen altijd met het hoofd gebogen , krom van het werk” . 

Na de tweede wereldoorlog is er nog altijd veel armoede. Een in 1938 geboren 
(vroegere tuinder) zegt hierover het volgende: ,, Dikkie had een vliegende hol- 
lander , daar mocht ik alleen van dromen” . Hij merkt op: „Ik weet nog wat ar- 
moede is; op groepsfoto's, waarop veel kinderen van mijn leeftijd (plm. 10 jaar) 
staan , leken we wel lid te zijn van een „ club van verwaarloosde jeugd”. Als 
kind merkte je van armoede niet zoveel. De tegenwoordige jeugd weet hier niets 
van en dat kun je ze niet kwalijk nemen. Je wordt nu eenmaal in een bepaalde 
maatschappij geplaatst” . 

De winkelier is de grootste geldschieter van het dorp. Rooker schrijft hier over: 
„ Het leitje van de kruidenier, zijn uitwisbare geheugen, kon in zo'n periode het 
aanbod van pof klanten amper verwerken. En het zou wel tot de ,, nieuwe pie- 
pers” duren voordat het gros dier debiteuren met een natte vinger kon worden 
geëlimineerd” . 

De zware strijd die moest worden gevoerd blijkt ook uit de volgende adverten- 
tie (Houdijkertje): „Een nette weduwe vraagt beleefd eenige wasschen aan huis. 
Van ruim bleekveld voorzien” . 

Oud- gedeputeerde Th. (Dick) Laan heeft het als volgt samengevat: „Het voor- 
oorlogse beeld was armoede, weinig scholing, grote gezinnen, slechte huisvesting, 
veel kleine bedrijven. Dat weten alle mensen die met het ,, Genootschap ” nu rond 
de zestig zijn. Zij weten uit de dertiger jaren hoevelen er werkloos waren, hoe 
op de raadhuizen blikken vlees en margarine werden verstrekt, dat in 1936 de 
C.A.O. voor de bollenteelt werd afgesloten, 16 gulden per week, bruto, zonder kin- 
derbijslag, zes dagen per week werken, 6 weken in de zomer van 4 uur ’s morgens 
tot 6 uur f s avonds. In die tijd kreeg de jeugd landbouwverlof, was drie maan- 
den niet op school. In Westfriesland was één r.k. school, een MULO in Hoorn, 
met nog geen 100 leerlingen. En bij vele huizen een „tentje” , daar huisde een tbc 
patiënt; de tbc was een volksziekte” . 

Op diverse manieren tracht men het hoofd boven water te houden. Een winkel 
kon je zonder papieren beginnen, maar je moest terwille van je cliëntele wel 
dag en nacht open zijn. 

Uit diverse beschrijvingen van het werk van boeren en bouwers blijkt dat ze, 
vooral in de oogsttijd, zeer lange dagen maken: om 4 uur, - in sommige pe- 
rioden nog vroeger — op, dan veelal een uur kloeten om bij het werk te ko- 


men. Na aankomst op de bouw en paar uur werken tot de eerste schaft, dan 
de volgende ruk tot de middag en daarna weer tot een uur of vijf, half zes met 
alleen een theepauze ertussendoor. „Als een mens zo in z'n dooie eentje onder 
de blauwe hemel aan het werken is, diep in het veld, ver van de bewoonde we- 
reld, dan gaat hij hardop praten en prakkizere en. . . rekenen niet te vergeten " 
Voor de boeren geldt hetzelfde als voor de bouwers: „Als je 's morgens om 4 
uur te snaaien ging en als je dan om 3 uur 's middags vier ha. eraf had ge- 
haald, dan had je je best houden ”, aldus een boer in ons gebied. Je kunt hier- 
uit waarnemen: arbeidsvreugde, verbonden aan een dag hard werken en het 
leveren van een prestatie. 

In augustus 1973 brachten kroonprinses Beatrix en prins Claus een driedaags 
werk/kennismakingsbezoek aan Noord-Holland. Zij bezochten óók de Lange- 
dijk en werden daar o.m. begroet door Jac de Groot uit Warmenhuizen, voor- 
zitter van de plaatselijke commissie van de ruilverkaveling „Het Geestmeram- 
bacht . Hij maakte die jaren van-toen-met-hard-werken in één volzin voor het 
roonprinselijke paar duidelijk: ,, IJ kent dat gevoel natuurlijk niet, maar van 
het op je knieën over een akkertje kruipen word je gauw loof. 

Het kaaivolk in Broekerhaven had het óók niet gemakkelijk. Soms dagen en 
nachten achtereen sjouwen. Ergens op een hoop zakken of gewoon zittend te- 
gen een muur, soms in de zon, even een tukkie doen. Eten en drinken (koffie 
in geëmailleerde drinkkruikjes) werd door vrouw of kinderen op de kaai ge- 
bracht. „Iedere schipper had altijd haast* , merkt Rooker op. Dus ook toen al! 

TWEE- DELING 

Over het algemeen had het rooms-katholieke volksdeel het armer dan het pro- 
testantse (vroeger was dit „de indeling): de tuindersdorpen waren overwegend 
r.k„ de boerendorpen in sterke mate protestant. De protestantse boeren hadden 
gemiddeld genomen een kleiner kindertal dan de rooms-katholieke tuinders. 
Uit de mate van concentratie van de lintbebouwing kunt u ook nu nog dui- 
delijk aflezen of u te maken hebt met een tuindersdorp of met een boeren- 
dorp. Vergelijkt u maar met elkaar: enerzijds Lutjebroek, Grootebroek, Bo- 
venkarspel, Warmenhuizen, met aangesloten, anderzijds Barsingerhorn, Schel- 
linkhout, Wijdenes, Twisk met open bebouwing. 

Door uitbreiding van het areaal tuingrond en door intensivering konden, ook 
na de tweede wereldoorlog, tuinderszoons ter plaatse blijven werken. „Zo wer- 
den de polder Het Grootslag en andere weilanden op grote schaal door katholieke 
handen omgespit en werden arbeidsintensieve tuinbouwbedrijven geschapen " aldus 
Cees van Langen in zijn scriptie „Maatschappelijk werk, Westfries bekeken \ 

DOE-HET-ZELF 

De mensen met wie ik heb gesproken leefden zestig jaar geleden in een geheel 
andere wereld dan nu. Luistert u maar. „De huisvrouw moest alles met de hand 


doen, men droeg eigengemaakte hemden, overdag moesten de vrouwen hard in het 
huishouden werken, je had geen c.v., geen stofzuiger, geen wasmachine, geen wa- 
tertoilet, geen douche, geen koelkast , geen radio, geen t.v.; ’s avonds was je aan 
het verstellen, aan het stoppen van kousen en sokken en ga zo maar door. We slie- 
pen in bedsteden in de kamer, met veren schudbedden, alles onder het stof. We 
moesten de kamers schoonmaken met stoffer en blik, in de steden had men tonnen 
als w.c., die door de reiniging weren opgehaald, op het platteland veelal nog de 
doos boven de sloof , aldus mevrouw T. Roos-Stelling. 

Blijkens de jaarverslagen van het PWN zijn op 31 dec. 1924 in Westfriesland 
21 van de 45 gemeenten met in het totaal 9093 abonnees op het waterlei- 
dingnet aangesloten. Deze voorziening maakt een eind aan zeer onhygiënische 
toestanden. Zes jaar later, op 31 dec. 1930, bedraagt het aantal aansluitingen 
22451; 86% van de woningen is dan aangesloten. Op 31 dec. 1940 telt het 
gebied 25040 abonnees d.w.z. in 90% der woningen beschikt men over lei- 
dingwater. 

De lengte van de transport- en hoofdleidingen in de gehele provincie bedraagt 
op 31 dec. 1924: 804 km (d.i. de afstand Amsterdam-Lyon), op 31 dec. 
1939: 2617 lm (Amsterdam- Sahara) en thans 6800 km. Gebruikte men in 
1930 gemiddeld 65 liter water per persoon per dag, in 1983 is dit gemiddeld 
verbruik verdubbeld. 

De gezondheidszorg is niet te vergelijken met die van thans. ,,Er was in Enk- 
huizen eigenlijk maar één dokter, die deed alles op zijn fiets. Hij trok tanden en 
opereerde ook. Zieken werden per fiets op de brancard vevoerd, met een zeil er- 
overheen”. 

Volgens het C.B.S. neemt de gemiddelde leeftijd in de periode 1930-1982 
voor vrouwen met 6.6 jaar en voor mannen met 4.9 jaar toe. 

Electriciteit is in de beginjaren van het Genootschap reeds een bekende voor- 
ziening. Maar alleen t.b.v. verlichting: meestal met één lamp boven de tafel. 
De grote vlucht van het verschijnsel ,, electriciteit” moet nog beginnen. Suc- 
cessievelijk worden, te beginnen met Opperdoes in 1924, de GEB’s door het 
Provinciaal Electriciteitsbedrijf (PEN) overgenomen. 

In 1932 bestaat de straatverlichting van Schagen uit gasverlichting, uitgezon- 
derd een zestal electrische straatlantaarns. In 1933 zijn in de kom van Enk- 
huizen nog geen aders voor de straatverlichting aanwezig. De jaarlijkse kosten 
verbonden aan het aanbrengen van elf lichtpunten in Hoorn (langs Middel- 
en Berkhouterweg) bedragen volgens een berekening van het PEN, op 2 1 dec. 
1939 gemaakt f 280,06. Deze berekening is gebaseerd op 1850 branduren per 
jaar, lampcapaciteit 40 watt, dit alles bij een kolenprijs van f 10,42 per ton. 

BEELDVORMING 

Van groot belang voor de beeldvorming van die tijd zijn ook de volgende 
opmerkingen: ,, Iedereen moest zelf voor zijn ouwe dag zorgen, geen AOW. De 
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angst zat er altijd in van: later als we gebrekkig zijn , moeten we bij de kinde- 
ren intrekken. Al hebben we een paar centen dan durven we die met uit te ge- 
ven, bang voor de ouwe dag als we zijn”. s 

kl^jhTj k,ndC " n Tl'.f r olst aan S eduW: „Kimtm*, da, ,, lopend 
/ , * l men spoelde du niet alleen economisch maar ook sociaal 

als bestaanszekerheid voor de ouwe dag". 

Ondanks deze voor het verleden negatieve waardering klinkt in de gesprekken 
ook door „Er was een boel armoede, maar men had minder eisen dan nu. We 
Leejden allemaal eenvoudiger en we leefden meer tezamen" . 

De tegenstelling welke kan worden waargenomen tussen enerzijds de primi- 
tieve omstandigheden en anderzijds de positieve waardering voor de samenle- 
ving van vroeger doet de vraag rijzen: functioneert de samenleving van 1984 

Indien H*" ^ T ^ mi> met ”J a ” worden beantwoord. 

Indien de volgende vraag aan mensen van plm. 75 jaar en ouder, met uiteen- 
lopende beroepservaring uit het verleden, zou worden gesteld: stond de sa- 
menleving van vroeger emotioneel dichter bij u dan de huidige samenleving, 
dan zouden de meesten deze vraag positief beantwoorden. Dit is mij uit de 
gevoerde gesprekken gebleken. ’ 

Ik heb getracht hiervoor een verklaring te zoeken. Deze luidt als volgt- de sa- 
menleving uit het verleden was, naar het gevoel van de mensen kleinschaliger 
dan die van nu; overzichtelijker, beslotener, vertrouwder en rijker aan mense- 
ij X contacten. De sociale betrekkingen tussen de mensen onderling waren in- 
tenser. Een van de geïnterviewden brengt dit als volgt tot uitdrukking- „Op 
mooie zomeravonden zaten we buiten voor het huis, de buren namen hun stoelen 
mee en kwamen erbij zitten. Dat zie je met meer en dat is een achteruitgang" 
Een boer merkt op: Vroeger waren alle mensen in het veld, nu komen we er 

7 !iT IT N/ i ï° men WÉ j er allem maar ah We er met de trekker moetefl 

, 7 '. het re & ende kwamen de mensen vroeger een praatje maken; bijv. bij het 
houtjes zagen voor de kachel" . J 1 

In de moderne samenleving, ook wel betiteld met „massa-maatschappij” is een 
groot deel van de werkzaamheden van anderen onzichtbaar. D.w.z men kan 
zich geen indruk vormen wat, waar en hoe iemand zijn werkzaamheden ver- 
icht. De geweldige groei van de industriële sector, later gevolgd door die van 
de dienstensector, maakte de samenleving tot iets raadselachtigs. In de veel 
eenvoudiger samenleving van vroeger wist iedereen precies wat een ander lid 
van die samenleving deed en ook waar en hoe hij/zij dit deed. 

r is nog een belangrijk verschijnsel. In een samenleving waar mensen elkaar 
persoonlijk kennen bestaat een sterke sociale controle. Het begrip „anonimi- 

menleving ° nbekend begnp ’ dlt in tegenstelling tot de moderne stedelijke sa- 

Een duidelijk voorbeeld van sociale controle geeft een veehouder: „De verpach- 
ter stond achter de gordijnen te kijken als het kapitaal langs kwam: ik zag hem 
mijn varkens tellen en daarmee het aantal ponden" . 
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Ook in foto’s komt het persoonlijk karakter van zo’n samenleving tot uitdruk- 
king, zelfs indien het een „massaal” verschijnsel betreft. 

De foto betrekking hebbend op de koeienmarkt in Schagen komt op mij als 
volgt over: de mannen die daar lopen kennen elkaar allemaal, ook zij die op 
dat moment niet met elkaar praten. Deze veronderstelling werd bevestigd door 
mensen die deze markt van nabij kennen. Je zou overigens niet zeggen dat 
Westfriesland voor plm. 49% uit vrouwen bestaat! 

Stelt u zich als tegenstelling voor: een foto van een onafzienbare rij auto’s, in 
de file wachtend voor de Coen- of Velsertunnel. Dat is het beeld van een stuk 
individualisme en van het behoren tot een zg. massa-maatschappij. Die men- 
sen praten niét met elkaar. Dat kunnen ze bovendien niet. Ze zitten letterlijk 
en figuurlijk opgesloten in hun eigen auto. Elk gaat zijn eigen weg, onbekend 
voor de ander. Ook de zoeven geciteerde opmerking van de boer die vroeger al 
zijn collega’s in het veld ontmoette maar thans niet meer: het veld is nu leeg, 
men komt daar alleen nog met de trekker; men zit op de trekker en spreekt el- 
kaar minder dan vroeger. Ook gaat de jongere boer minder naar de markt dan 
zijn oudere collega. Kortom: er is duidelijk sprake van een veranderde sfeer. 
De samenleving van toen komt eenvoudiger en ook „warmer” over. Daarin 
ziet de oudere mens iets van het gelukzalige van de verleden tijd. Hij/zij heeft 
iets verloren, de huidige leefwijze is anders; het geheel is onpersoonlijker ge- 
worden. 

De mens van nu (waartoe uiteraard ook de oudere mens behoort) krijgt elke 
dag via de communicatiemiddelen als radio en televisie flitsende indrukken 
van de gehele wereld te verwerken. In het verleden kwam men daarentegen 
slechts met de omgevende (kleine) wereld in aanraking; met nieuwtjes uit de 
eigen gemeenschap. De wereld die toen bij de mensen binnen kwam was hun 
eigen wereld. De wereld die velen van ons nü vele uren per dag bezighoudt is 
die van film, toneel, muziek, discusssies; wereldwijd. Dit alles heeft het geeste- 
lijk verstedelijkingsproces van het platteland enorm bevorderd en daarmee het 
proces van individualisering. Dit laatste komt duidelijk tot uitdrukking in het 
volgende principe: ,,A iet ons privé- gedoe heeft niemand iets te maken" . 

Vraagt men de oudere Westfriezen echter: verkiest u het verleden van 50 a 60 
jaar geleden of deze tijd, dan heeft bijna niemand er moeite mee: men geeft 
de voorkeur aan déze tijd. 

HET BEGRIP „ BEROEPSKEUZE ” IS ONBEKEND 

Armoede, langdurig en hard werken alsmede de onmogelijkheid voor velen 
om zelf een beroep te kiezen; deze drie karakteristieken van het Westfriesland 
van 60 jaar geleden zijn „aan elkaar gebakken”. Dat houdt in: na de lagere 
school houdt de schooltijd abrupt op, het beroepsleven wacht. Dit was in de 
jaren twintig maar ook tientallen jaren daarna een vrij algemeen voorkomend 
verschijnsel. In tuinderskringen is elke zoon voorbestemd om bouwer te wor- 
den; bij de geboorte van een zoon is buurman’s commentaar tegen de kers- 
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De gemarkt te Schagen.ndejaren twintig. Nu brengt alleen de Paasveetentoonstelling nog vee! 
dieren en mensen rond de kerk op de Markt bijeen. S S 


verse vader: „Mooi knechie”. 

Een vroegere tuinder merkt o P : „Toen ik ’s morgens van school kwam moest ik ’s 
middags al aan het werk, in de bouw. Ik was nr. 2 van de klas, ik had hele- 

m *T g Z n l W , tn de bouw ’ maar lk moest ’ ^ had graag willen doorleren op de 
ambachtsschool, maar er was geen geld\ 

In zijn boek Diagnose van onze tijd ” geeft de socioloog Karl Mannheim een 
interessante beschouwing over de functie van de jeugd in de samenleving. Hij 

Kru? Z ' Chaf: c debetekenis van de jeugd steeds dezelfde? En hij antwoordt: 
ijkbaar met. Er zijn samenlevingen waar de oudere mensen een veel groter 

gëwX m T^haaT ^ ^ d ' e 

Zestig jaar geleden hadden de jongeren in de samenleving van dit gebied nog 
mets te zeggen. Luistert u naar G. Stavenu.ter ,n „Stroo in den mast' uit het 
est nes Winterboek: „Wat wil je worden? vraagt iemand aan Klaas, die 
net van de lagere school komt. „Dat zal ik je wel vertellen ’ is vaders antwoord 
„een snotneus van veertien heeft mets te vertellen ’. En even verder: „En om drie 
uur de volgende morgen schiet Klaas slaapdronken in de nieuwe sokken, wringt 
zich in de voor hem vermaakte manchester broek van zijn broer Kees en voltooit 
zijn costuum met het aantrekken van een dikke wollen trui. Dan gaat Klaas de 
straat op naarde haven Het is niet voor het eerst dat hij mee naar zee gaat 
het is wel voor het eerst dat hij moet”. * 

Het hangt van de aard van de gegeven samenleving af op welke manier van 
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de jeugd gebruik wordt gemaakt. De jeugd wordt in de Westfriese samen- 
leving van het verleden volledig gezien als: dienstbaar maken aan het bedrijf 
van de ouders. In elk geval: vroeg meeverdienen, of dit nu in een agrarisch of 
in een verzorgend bedrijf is. 

In zijn boek , Ongerustheid in een rustig land” wijst pater H.C. Laan erop dat 
binnen het rooms-katholieke agrarisch milieu voor studie lange tijd nooit geld 
is geweest en dat alleen handenarbeid als ,,werk” wordt beschouwd: ,,Er was 
wel geld als iemand voor priester wilde gaan studeren*. 

Hij schrijft dit in 1959 over het verleden. Ook op dit gebied is er inmiddels 
zeer veel veranderd. 

Voor meisjes wordt het nog minder noodzakelijk geacht om door te leren dan 
voor jongens. Van een lerares van het ,,Werenfridus” in Hoorn vernam ik dat 
de toenmalige rector, wijlen Noorman van der Dussen in de jaren vijftig de 
boer op ging om meisjes voor zijn school (gymnasium, h.b.s.) te werven! 

De bescheiden functie van de jeugd in de samenleving van toen komt ook 
tot uitdrukking in de kleding: „we droegen op zijn hoogst een matrozenpak en 
daarna: hetzelfde soort pak als onze vaders , alleen wat kleiner van snit* . 

De jeugd van nu neemt duidelijk een geheel andere plaats in de samenleving 
in. Onze jeugd heeft haar eigen kleding en muziek, ze is zelfstandig, leeft niet, 
althans in veel mindere mate, in een vast patroon, voorgeschreven door de ou- 
deren. De huidige jeugd heeft tevens een veel grotere keuzemogelijkheid van 
opleiding maar ze stelt in 1984 ook de vraag: krijg ik met de door mij geko- 
zen opleiding ook een job? 

In de twee onderscheiden samenlevingsvormen, worden twee verschillende ge- 
dragspatronen als ,, juist en passend” geaccepteerd. In de samenleving van vroe- 
ger wordt volledig aanvaard dat de ene (oudere) mens het recht heeft de rich- 
ting van de andere (jongere) te bepalen. In zo’n samenleving met een tradi- 
tionele inslag luidt het antwoord op de vraag: ,, Waarom moet ik u gehoorza- 
men?* ,, Omdat dat in het verleden altijd zo gegaan is*. 

Bij een complexe, moderne samenleving wordt het gezag daarentegen ontleend 
aan de wet of aan bepaalde reglementen; hier is het een rationeel-legale vorm 
van rechtvaardiging van het gezag. In zo’n samenleving kan de oudere mens 
geen rechten ontlenen, die louter en alleen een gevolg zijn van het verschil in 
generatie. De jeugd heeft in zo’n samenleving dezelfde rechten. 

EMANCIPATIE 

Evenals de rol van de jeugd ligt ook de rol van de vrouw volledig vast. De 
man neemt duidelijk de eerste plaats in. Enkele voorbeelden. „Van het begrip 
„vrouwenemancipatie* , het dure stadhuiswoord daargelaten , had nog geen le- 
vende ziel in deze contreien ook maar de flauwste notie. En, laten we wel wezen, 
het zou onder de gegeven omstandigheden een lachertje van de eerste orde zijn ge- 
weest*, aldus Rooker. 
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Wat denkt u van de inhoud van de volgende advertentie in het „Houdijkertje” 
waarin een politieke lezing wordt aangekondigd in „De Ridder St. Joris” te 
Berkhout.^ Hierin wordt vermeld: „Toegankelijk voor iedereen (ook voor dames), 
e at vrij . et cht nü eens in een krant! Je bent als politieke partij verloren! 
en van mijn informanten merkt op: „Als meisje bleef je op je dorp, dat hoorde 
zo; de jongens hepen de verschillende kermissen af De jongens mochten dat, de 
meisjes met. Echtscheiding is tegenwoordig veel gemakkelijker, je krijgt bijstand 
en je krijgt een huis, waar zou je vroeger naar toe moeten? Je zou niet naar ie 
ouders durven gaan, die zagen je al aankomen. De mensen waren vroeger veel 

verdraagzamer, je had natuurlijk wel eens ruzie, maar dat werd dan wel weer 
bijgelegd . 

Een vrouwenhuis zou in die vroegere samenleving onbestaanbaar zijn geweest 
Hoewel: ook nü worden dergelijke huizen nog lang niet algemeen aanvaard' 
Was het begrip „vrouwenemancipatie’ vroeger volkomen onbekend, vooral 
de laatste jaren is een ontwikkelingsproces op gang gekomen waarin gestreefd 
wordt naar gelijkwaardigheid in de positie van man en vrouw 
Ons gebied is in dit proces stellig meegegaan. Ook hier nemen vele vrou- 
wen deel aan het arbeidsproces (al zouden er, blijkens een door het Sociaal- 
wetenschappelijk Buro van het SOW gehouden beroepstelling veel meer aan 
willen deelnemen) en vervullen zij maatschappelijke en politieke functies 
Maar toch: m hogere functies kun je in ons gebied nagenoeg alleen mannen 
ontmoeten. Zo moet de eerste vrouwelijke burgemeester in het gebied binnen 
de Omrmgdijk begin 1984 nog worden benoemd! 


'eer nog eenmaal terug naar de samenleving van voorheen en wel waar 
dit betreft het begrip „standen”. Het begrip „stand” heeft betrekking op elke 
groep, die op , een of andere wijze een zekere mate van privileges bezit en 
daarbij aanspraak maakt op een soort van ,, prestige”. 

Aan mijn informanten heb ik de vraag voorgelegd: was er in Westfriesland 
vroeger sprake van standen.-' Na enig nadenken en soms enige aarzeling werd 
de vraag met „ja beantwoord. 

In de plaatselijke levensgemeenschappen van vroeger horen ze huis. De stan- 
den in die levensgemeenschappen stonden niet tegenover, maar in een gevoel 
van verbondenheid naast elkaar. Luister maar naar Ridderikhoff in zijn reeds 
genoemde boek: „Om het eerste tafeltje zaten de meest gefortuneerde boeren, om 
het tweede de burgemeester, de dokter, de dominee en het hoofd van de school of 
de notaris; het derde tafeltje werd bezet door de wat minder gefortuneerde boeren. 
En dat ging zo door. Verderop zaten de bakker, de slager, de smid, de tim- 
merman enz. En aan het eind zag je een grauwe massa, moeilijk te onderschei- 
den door tabakswalm \ In dit citaat valt het privilege te onderkennen van het 
eerste, het tweede enz. tafeltje. En heb maar niet de euvele moed aan een „ho- 
ger tafeltje plaats te nemen. Onlangs werd mij door een café-houdster van een 
marktcafe verteld dat dit principe - hoewel minder veelvuldig voorkomend - 
nog altijd van kracht is. 

De begrippen „rangstand en prestige zijn universeel. Zij komen voor in elke 
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kapitalistische- en socialistische samenleving. Zij zijn ook bij dieren algemeen 
voorkomende verschijnselen. Ons gebied vormde en vormt geen uitzondering 
op de regel. 

DE BEROEPSBEVOLKING VAN 1930 

We spraken over mensen, van 50 a 60 jaar geleden. Wat deden die mensen 
voor de kost? 

Over de situatie 1930 zijn we goed geïnformeerd. In dat jaar heeft het CBS 
een volks- en beroepstelling gehouden. 

In Westfriesland overheerst, zoals te verwachten is, de agrarische sector: 52% 
van de mannelijke beroepsbevolking is in de landbouw werkzaam, 25% in de 
nijverheid, 10% in de handel. Dit blijkt uit navolgende staatje, waarin de per- 
centages per gebiedsonderdeel zijn vermeld: 

TABEL 2 Mannelijke beroepsbevolking in 1930 in % (CBS) 



west 

midden 

oost 

totaal Wfl. 

landbouw 

56 

59 

45 

52 

visserij 

1 

1 

2 

1 

nijverheid 

23 

23 

27 

25 

handel 

9 

6 

13 

10 

verkeer 

7 

6 

8 

7 

cred . -bank - verzeker . w . 

1 

- 

1 

1 

vrije beroepen 

2 

3 

3 

3 

onderwijs 

1 

1 

1 

1 

godsdienst 

1 

1 

- 

- 

huiselijke diensten 

- 

- 

- 

- 

TOTAAL 

100 

100 

100 

100 

aantal mannelijke 
beroepsbeoefenaren 

10780 

8090 

15047 

33917 


(indien: -, betekent dit dat het percentage beneden 0.5 is gelegen). 

In Wfl.-oost is de agrarische beroepsbevolking minder sterk vertegenwoordigd 
(45%) dan in de twee andere gebiedsdelen. De sectoren nijverheid en handel 
hebben hogere percentages (resp. 27 en 13%) dan in Wfl. -midden en west. 
De verklaring hiervoor moet worden gezocht in de aanwezigheid van Hoorn 
en Enkhuizen. De afwijkende beroepsstructuur van deze stadjes, voortkomend 
uit hun voor het omliggende gebied verzorgende functie, oefent een relatief 
grotere invloed uit dan die van de kleinere stadjes Medemblik (Wfl-midden) 
en Schagen (Wfl. -west). 

De sector visserij moet even afzonderlijk worden genoemd: in Enkhuizen wa- 
ren in 1930 152 mannen in deze sector werkzaam, in Hoorn 52, Langedijk 
26, Medemblik 23 en Harenkarspel 18. 
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De agrarische sector is nog belangrijker geweest dan uit de percentages valt op 
te maken. Immers een belangrijk deel van de niet- agrarische bevolking ver- 
dient indirect een stuk brood door de verzorgende taken t.b.v. de agrarische 
bedrijven. 

Van de 5288 werkzame vrouwen, volgens deze telling geregistreerd, zijn er 
2669 (d.i. 51%) in huiselijke diensten werkzaam. Voorts zijn belangrijk: han- 
del (13%), nijverheid (10%), onderwijs (8%) en vrije beroepen (7%). 

De aanwezigheid van veel dienstbodes in 1930 blijkt uit de volgende adver- 
tentie. ,, Ondergetekende beveelt zich beleefd aan voor het wasschen en opmaken 
van dienstbodenmutsen” . 

De beroepstelling 1930 biedt nog een interessant gegeven, betrekking heb- 
bend op een onderverdeling van de agrarische beroepsbevolking. De mensen 
(mannen en vrouwen), in de agrarische productietak werkend, zijn als volgt 
ingedeeld: 


TABEL 3 Aantal agrarische beroepsbeoefenaren (m en v) in 1930 



west 


midden 

oost 


totaal 

Veeteelt en akkerb. 

2567 ( = 

42%) 

3849 ( = 

79%) 

2358 ( = 

34%) 

8774 (= 

49%) 

groenten /ooft 

3350 ( 

55%) 

975 ( 

20%) 

4191 ( 

61%) 

8516 ( 

48%) 

bloembollen 

47 


35 


161 


243 

zaadteelt 

5 


- 


161 


147 


bloemisterij /tuinierb. 

25 


16 


60 


101 


boomkw., bosbouw, ontg. 

98 


25 


11 


134 


totaal 

6092 ( 

100%) 

4900 ( 

100%) 

6923 ( 

100%) 

17195 ( 

100%) 


Veeteelt (akkerbouw) en groenten (ooft) zijn de twee belangrijkste categorieën. 
Duidelijk blijkt dat de drie gebiedsonderdelen onderling belangrijke verschil- 
len vertonen: 

In Westfriesland-midden is de veehouderij de belangrijkste agrarische bestaans- 
bron, in het westelijk en oostelijk deel is dit de groenteteelt. Voorts blijkt dat 
deze in het oostelijk deel zowel in absolute zin als in percentages belangrijker 
is dan in het westelijk deel. 

De bloembollen- en zaadtelers zijn het sterkst aanwezig in Westfriesland-oost: 
bloembollen in Enkhuizen en Bovenkarspel, zaadteelt vooral in Enkhuizen. 
Van de 98 personen in Westfriesland-west werkzaam in de ontginning zijn er 
69 afkomstig uit Barsingerhorn. 

Slot 


Hierboven is getracht een soort van doorsnede te maken van een samenle- 
ving, eigenlijk van een groot aantal naast elkaar bestaande samenlevingen ( = 
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dorpen), binnen de Omringdijk gelegen. Deze samenlevingen hadden alle één 
kenmerk gemeen nl. hun isolement. Maar dit wordt door de leden van deze 
samenlevingen niet als een bezwaar beschouwd. 

Dan komen, geleidelijk aan, de veranderingen. Men mag wel spreken van ver- 
andert ngs processen . 

Alvorens met het volgende hoofdstuk te beginnen, heeft oud-burgemeester van 
Hoogwoud, en tevens oud-voorzitter van het Genootschap Dirk Breebaart, zijn 
zienswijze als volgt samengevat: 

„ Waar zijn de twintiger jaren gebleven toen jong en oud in ie- 
der dorp geïsoleerd woonde en waar eigenlijk de tijd stil stond. 

Ontsluiting vond plaats eerst per stoomtram en in latere ja- 
ren d.m.v. de autobus en tegenwoordig ook per buurtbus naar 
de nabuursteden. Wat betreft het amusement bood de rederijk- 
erskamer uitkomst in de dorpsherberg. In de zomer reisde de 
schooljeugd per open bakwagen naar de Kersenboomgaard of de 
speeltuin in Bergen. 

Na de bevrijding ging het levenspatroon van het platteland 
zich rigoureus wijzigen. De plaatselijke overheid verstond haar 
taak en trof allerlei voorzieningen. Het armenhuis van weleer 
maakte plaats voor een tehuis voor bejaarden of een diensten- 
centrum, waar o.m. warme maaltijden worden geserveerd. Op 
lectuurgebied werd afscheid genomen van de ,,reizende v boek- 
enkist en verrees er in vele dorpen een openbare bilbiotheek. De 
woningen werden alle voorzien van stromend water, van elec- 
triciteit en gas. Dorpsverfraaiingen kregen de nodige aandacht 
alsmede verbredingen van wegen e.d. 

Aanleg van sportvelden was een vereiste alsmede de bouw van 
een zwembad en de aanleg van tennisbanen, leder dorp kreeg 
een dorpshuis waarin zich vele activiteiten konden ontplooien. 

Kortom: het gehele woon- en leefmilieu op het platteland onderging een enorme 
verandering. 

Tot slot het volgende: Eén van de grote verdiensten van het Historisch Genootschap 
is geweest het initiatief dat de Commissie voor Landelijk Schoon in 1949 heeft 
genomen tot instelling van een verplichte regionale welstandscommissie, die lange 
jaren heeft gewaakt tegen eventuele schade aan dorps- en landschapsschoon. Triest 
is het te vermelden dat eind 1983 vernomen werd dat van regeringszijde de 
verplichting tot handhaven van deze commissie tot het verleden zal behoren. Men 
zet dus de klok weer terug. 

Hopenlijk zal bij de viering van het 60-jarig bestaan van Oud-West-Friesland 
deze onbezonnen daad weer tot het verleden behoren . 

De veranderingsprocessen 

In de bundel 1964, bij het 40-jarig bestaan van het Genootschap, wijst de 
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toenmalige redactie-secretaris, pater P.Th. van Kampen in zijn artikel „West- 
r nes land in een stroomversnelling ” op veranderingsprocessen. Processen die 
nadien doorgaan. 

In de daarop volgende 20 jaar (1964-1984) verandert het landschap op gi- 
gantische wijze. Het woordgebruik „gigantisch” lijkt me om de volgende re- 
den verantwoord: Een echte Westfries, die aan het eind van de jaren vijftig is 
overleden en die zijn/haar gebied goed heeft gekend, zou het landschap 20 
jaar later bij terugkomst op aarde, niet meer herkennen. Hij/zij zou zich bij 
eerste aanblik als een vreemde eend in de bijt voelen. Er zijn nl. vanaf de ja- 
ren vijftig processen op gang gekomen die het oude landschapsbeeld van eeu- 
wen her volledig hebben doen veranderen. 

Wat vormt de achtergrond van deze veranderingsprocessen.' Kort samengevat: 
een ontlading van dynamiek op geestelijk en materieel gebied. Een dynamisch 
denken, leidend tot rationalisatie en efficiency, een proces dat in de jaren vijf- 
tig een aanvang neemt. Dit denken vindt zijn uitdrukking in het principe van 
de rechte lijn en van de rechte hoek. Een afspiegeling hiervan vinden we terug 
in de schilderijen van Mondriaan en Van der Leek en in de architectuur van 
Rietveld. 

Daar komt nog iets bij, nl. dat vanuit dat streven naar efficiency het (Ameri- 
kaanse) principe „Time is money” ook bij ons een steeds grotere rol gaat spe- 

Terugkerend naar ons landschap. De verkaveling van het oude landschap met 
zijn vaarpolders, zijn smalle en bochtige weggetjes kan niet voldoen aan de ei- 
sen die worden gesteld door een maatschappij, die in toenemende mate wordt 
beheerst door de principes van rationalisatie en efficiency. 

Wil Westfriesland meekomen in de vaart der volken dan zal het landschap 
drastisch moeten worden veranderd. Dat is gebeurd. Van buitenaf gestimu- 
leerd door rijks- en provinciale organen is een proces op gang gebracht, waar- 
door in cultuur- en verkeerstechnisch opzicht het landschapsbeeld ingrijpend 
wordt veranderd. Polder na polder wordt op de schop genomen. Veel sloten 
gaan dicht. Vaarpolders veranderen in rijpolders. Nieuwe rechte wegen wor- 
den aangelegd. Verkavelingensvormen worden ontworpen en uitgevoerd die 
een doelmatig werkend agrarisch bedrijfsleven mogelijk moeten maken. 

In het (nog met) verkavelde land worden eeuwenoude, rijk gestoffeerde weg- 
getjes vervangen door lineaal-rechte banen, uitermate geschikt voor het snel- 
verkeer. Het doel is: geïsoleerd gelegen dorpen door verbetering van de wegen 
uit het isolement te verlossen. 

In dit proces is helaas landschapsschoon opgeofferd. Het besef dat we met het 
thans nog aanwezig landelijk schoon voorzichtig moeten omspringen is geluk- 
kig groter geworden, alhoewel waakzaamheid geboden blijft. Hetzelfde geldt 
voor het stedelijk schoon. 

Hebben we hierboven het oog gevestigd op verbindingswegen van locale aard, 
ook het interlocale wegennet wordt verbeterd, rechtgetrokken en, uitgebreid. 
Daar komt in de jaren zeventig een veranderingsproces van geheel andere aard 
overheen, nl. een ingrijpende verandering van het gehele nederzettingsbeeld 
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De uitdijing van steden en dorpen en daarmee verband houdend: de overloop 
van bevolking vanuit het zuiden van deze provincie. 

Op dit punt aangekomen lijkt het me juist twee citaten in te lassen en wel 
van twee oud-leden van de „Commissie van Acht”. Drs. W.F.G. Wiese, te- 
vens oud-wethouder van de gemeente Hoorn en oud-leraar aan de Rijks Mid- 
delbare Tuinbouwschool heeft, op mijn verzoek, de volgende korte beschou- 
wing gegeven: 

„EEN ALGEMENE CONCLUSIE 

De totale ontwikkeling overziend kan die conclusie nauwelijks anders dan po- 
sitief zijn. Een reëel stuk nostalgie zal zijn uitweg kunnen vinden in b.v. het 
historisch genootschap „Oud West- Friesland” . Maar niemand zou, ondanks de 
problemen en zorgen van alledag , echt terug willen naar wat men zo misleidend 
„die goede oude tijd ” noemt. 

Wanneer men, vooral in de jaren kort na de tweede wereldoorlog de algemene 
ontwikkeling in Westelijk Nederland met die van Noordhollandse Noorden ver- 
geleek, was er toen reeds een duidelijke achterstand te bespeuren. Opmerkelijk was 
b.v. dat in dat westen niet alleen een schrikbarend woonruimtetekort ontstond, 
maar ook een groot tekort aan geschikte arbeidskrachten, terwijl in Westfnesland 
zich daarvan een overschot ontwikkelde. Van de jonge mensen met een H.B.S.- 
diploma vonden slechts weinigen een plaats in de eigen regio. 

Ook was volstrekt duidelijk dat deze ontwikkelingsverschillen steeds groter dreig- 
den te worden met uiterst nadelige gevolgen voor Noordhollands Noorden als ge- 
heel. 

Dat gevaar werd aan het eind van de jaren vijftig door een aantal mensen on- 
derkend en toen ontstond er de „Commissie van Acht”, die in 1960 een struk- 
tuumota samenstelde waarin de problemen werden geanalyseerd en wegen aan- 
gegeven om de bakens te verzetten. Deze nota is een enorme stimulans geweest 
voor een herbezinning en een ander beleid. Men is er echter in geslaagd, zij het 
met veel moeite en talloze problemen, weer in de pas te komen met de algemene 
ontwikkeling in wat nu is uitgegroeid tot de Randstad Holland. Op de grote lij- 
nen van deze ontwikkeling is dan ook mijn algemene conclusie gebaseerd.” 


Een man, die bij ruilverkavelingen een grote rol heeft gespeeld en in 1984 
nog speelt, die eveneens lid is geweest van de „Commissie van Acht” en die 
nauw betrokken is geweest bij de tot standkoming van ,,Dijk en Duin is oud- 
gedeputeerde Th. Laan. Door mij gevraagd, op beknopte wijze zijn mening 
over de grote veranderingen in Westfriesland te geven, heeft hij als onderwerp 
gekozen: 
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„ Dijk en Duin 

In de jaren vijftig deelde Westfriesland niet in de economische- en culturele 
ontwikkeling van ons land. In alle dorpen ging het inwonertal achteruit . Veel 
land lag braak. Het werd verlaten. Iedere gemeente had ongeveer 50 zelfstandi- 
gen in de steun. Het was een Westfries probleem, maar vooral voor de jeugd en 
voor het katholieke volksdeel. 

Achter het Missiehuis werd een katholieke landdag gehouden. Er kwamen 4 tot 
5000 jongeren. Die jeugd schreeuwde zonder te weten wat. Theo van Steen van 
”Ons erf sprak ze toe. Na afloop beet hij mij toe'. „Zeg wat, maar vooral, doe 

wat" . 

Op 8 dec. 1954 kwamen in ,,Het Witte Paard bijeen: H.N. Smits, toenmalig 
hoofdredacteur van het (r.k.) Noordhollands Dagblad, mr. Windhausen, verte- 
genwoordigers van agrariërs (LTB), werknemers (KAB), middenstand (NRKM), 
jongeren (NKJB), enkele burgemeesters en rector Kraakman van het KAS KI. Met 
cijfers werd toegelicht hoe de Westfriese situatie was. Die was slecht. 

Die dag werd de Katholieke Opbouwstichting geboren. De opdracht was de sti- 
mulering op alle terreinen van de Westfriese bevolking, in het bijzonder het 
katholieke volksdeel en daarvan vooral de jeugd. Er kwamen commissies voor 
maatschappelijk werk, economische zaken, jeugd en jongeren, geestelijke volksge- 
zondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, pastoraal werk enz. Al deze commis- 
sies werkten binnen de Opbouwstichting, ook toen ze zelfstandig werden en een 
stichting vormden, met eigen besturen, eigen directie en begroting. In die vorm 
ontstonden er acht stichtingen, één daarvan was ,,Dijk en Duin’. Land en volk 
was het algemene thema. Oorspronkelijk een katholiek initiatief, dat een meer al- 
gemeen karakter kreeg, vooral ook om de activiteiten die ter hand werden geno- 
men. Wat waren die activiteiten? 

- Een bijdrage werd gegeven aan de eerste gemeentelijke herindeling; 1 7 ge- 
meenten vroegen om opheffing van de eigen gemeente. 

- Begin 1968 startte de voorbereiding van het streekplan Wfl.-Oost. ,,Dijk en 
Duin heeft vooral bij de organisatie van de inspraak een belangrijke rol 

gespeeld. 

T?e landinrichting werd door ,,D. en D. sterk bevorderd (mentale voorberei- 
ding). Deze heeft het aanzien van Westfriesland volstrekt veranderd. 

- Samenwerking van gemeenten en wetenschappelijk onderzoek waren onder- 
werpen van Land en Volk van Westfriesland. Welzijn was een ander thema. 
Ook het gezondheidsberaad maakte in ,,D. en D." zijn start. 

Het sociaal-culturele plan werd in ,,D. en D." opgesteld en besproken. Vele 
onderwerpen werden ondersteund door de buitendienst. 

In ,,D. en D. ontstond de Ned. Fed. van Katholieke Vormingscentra die 
uitgroeide tot de Europese, de F.E.E.C.A. 

Vele duizenden hebben ,,D. en D." bezocht, ook buitenlanders en dat gaat steeds 
door. Vele initiatieven zijn er geboren of gestimuleerd. Kortom: ,,Dijk en Duin" 
heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Land en Volk van West- 
friesland. " 
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INDELING VAN 60 JAAR GESCHIEDENIS IN DRIE PERIODEN 


Geschiedschrijvers kunnen zich nooit aan de neiging onttrekken de door 
hen/haar bestudeerde periode in stukken te knippen. Hoewel ik geen geschied- 
schrijver ben, heb ik me evenmin aan die neiging kunnen onttrekken. De ja- 
ren die de perioden markeren zijn op vijftallen afgerond: 

A De periode tot 1950, te omschrijven als de periode waarin de ontwikke- 
ling door de volgende politieke en economische invloeden wordt bepaald: 
de invloed van de eerste wereldoorlog, de economische crisis van de jaren 
dertig, de tweede wereldoorlog en de eerste jaren daarna. In deze periode 
kondigt zich een verschijnsel aan dat een zeer belangrijke invloed zal gaan 
uitoefenen: de opkomst van de motor, vooral van de benzinemotor. 

B De periode 1950-1970 waarin zich belangrijke veranderingen gaan vol- 
trekken: de ruilverkavelingen, de afnemende werkgelegenheid in de agra- 
rische sector en daarmee verband houdend: de economische oriëntatie op 
andere werkgebieden (pendel), pogingen om de ontwikkeling van de ei- 
gen werkgelegenheid te bevorderen. Het begrip ,, grootschaliger denken” 
gaat een duidelijke rol spelen. 

C De periode 1970 — heden met een sterke verandering van het nederzet- 
tingsbeeld als gevolg van een woningbouwexplosie. Het dorp, eeuwenlang 
gekenmerkt door een zeer geleidelijke uitbreiding, krijgt er plotseling een 
„■ vreemde” bult bij. Deze bult heeft veelal een stedelijk stratenpatroon. 
Aan het eind van de jaren zeventig zwakt de woningbouwexplosie in de 
meeste gemeenten duidelijk af, vooral als gevolg van het ingrijpen van rijk 
en provincie. 

Tegelijkertijd vinden nog twee belangrijke veranderingsprocessen plaats: 

1. Veranderende inzichten in geestelijk opzicht: een verhoging van het zelfbe- 
wustzijn leidt tot een daling van het geboortecijfer en tot het zich op vroe- 
gere leeftijd volwassen voelen, met als gevolg het vroeger verlaten van het 
ouderlijk huis. Beide processen hebben indirect de woningbehoefte sterk 
bevorderd. Op levensbeschouwelijk gebied doen zich belangrijke wijzigin- 
gen voor, leidend tot vergroting van het verschijnsel ,, onkerkelijkheid”. 

2. De algemene verhoging van het welvaartsnivo heeft enerzijds tot gevolg 
dat ,, arbeid” steeds duurder wordt en anderzijds dat het gebruik van con- 
sumptiegoederen, vooral ook duurzame, enorm toeneemt. De immense 
verhoging van de materiële welvaart heeft tot gevolg dat het milieu veel 
zwaarder wordt belast. 

De gigantische ontwikkeling van het gemotoriseerd wegverkeer geeft aan- 
leiding tot het opwerpen van ,, dijken en kaden” langs snelwegen; nü niet 
tegen het water, maar tegen het geluid. 

In het hiernavolgende is getracht nader in te gaan op de belangrijkste veran- 
deringsprocessen. 
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Uw aandacht wordt eerst nog gevraagd voor een belangrijke nieuwe ontwikke- 
ling die in de jaren dertig op een steenworp afstand van ons gebied plaatsvindt. 

DE DROOGLEGGING VAN DE ZUIDERZEE 

Op 14 juni 1918 verschijnt in het Staatsblad de Wet tot drooglegging van 
de Zuiderzee. Na 12 jaar, op 21 aug. 1930 valt de Wieringermeer droog. In 
sept. 1930 wordt met de cultuur-technische werkzaamheden begonnen. Op 1 
jan. 1935 zijn de wegen in de „Meer" gereed; 245 km, in hoofdzaak klinker- 
wegen, aldus mr. A.F. Kamp in zijn boek ,, Zuiderzee land* . Vervoer per as ge- 
schiedt in de nieuwe polder over de weg, d.w.z. inladen op de plaats van ver- 
trek en uitladen op de plaats van bestemming: aan huis. Men kan de kortste 
weg nemen en men heeft het tijdstip van vervoer in eigen hand. 

En dan is er nóg iets belangrijks te melden. Uit het nieuwe land stijgt het ge- 
luid van machines op: maaien, binden en dorsen geschieden machinaal. 

De nieuwe wereld kondigt zich vlak naast ons gebied aan. Het zijn de jaren 
waarin Charley Chaplin zijn beroemde film ,, Modern Times” gaat maken. 

Als tegenstelling: het zou tot in de jaren vijftig duren voordat in de vaarpolders 
de kloet zal worden vervangen door de motor. De buitenboordmotor moet 
nog worden uitgevonden. En vergeet de economische crisis niet, die in land- 
en tuinbouw van dit gebied hard aankwam. Er valt ook een mentale tegenstel- 
ling tussen het oude en het nieuwe land waar te nemen: „Zeer goede stuurlie- 
den aan de wal in den vorm van oude boeren op W leringen hadden geprofeteerd 
dat — nu ja — er misschien wel rogge zou opkomen in de Wieringermeer als die 
gezaaid werd, doch . . . zonder aar n , aldus Kamp. De eerste oogst was normaal. 

Op 28 mei 1932 vindt om 13.02 uur de sluiting van het laatste gat in de 
Afsluitdijk plaats en daarmee is aan het bestaan van de Zuiderzee met zijn 
rijke en stormachtige verleden een eind gekomen. De oude zeedijk, dus ook 
een deel van de Omringdijk, wordt daarmee tot binnendijk. 

De Steunwet Zuiderzee is noodzakelijk om (op 1 jan. 1937) in totaal 1905 
belanghebbenden toeslag op hun bedrijfsinkomen te geven, waarvan 1217 IJs- 
selmeervissers. Werd in 1930 nog 24.6 mill. kg vis in de Zuiderzee gevan- 
gen, in 1953 was de vangst teruggevallen tot 13.8 mill. kg. Haring en ansjo- 
vis verdwijnen. Vooral aal, baars en snoekbaars zijn de nieuwe bewoners van 
het woongebied ,,IJsselmeer”. Zij nemen door middel van natuurlijke voort- 
planting hun woongebied in beslag. 

De droogmaking van de Zuiderzee heeft de werkgelegenheid in de visserij van 
de haringstad Enkhuizen op de volgende wijze ongunstig beïnvloed: in 1930 
zijn 152 mannen in de visserij werkzaam; in 19 66 nog 75, varend op 25 in 
hoofdzaak stalen kotters. Dit aantal is in 1983 teruggelopen tot plm. 50 man- 
nen, varend op 1 1 stalen schepen. 

Ook de stoffering van het waterlandschap verschraalt: de variëteit van 
scheepstypen neemt af. G.R. Kruissink, voorheen directeur van het Zuider- 
zeemuseum meldt in zijn boek ,, Zuiderzee ” het volgende: „Tot voor enkele tien- 
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tallen jaren kon men in de oude vissershavens aan het IJsselmeer nog wel eens een 
schokker tegenkomen , zich kenmerkend door zijn zware rechte stevenbalk en zijn 
terugvallende boeg. Eén voor één echter verdwenen deze schepen van het water . 
Daarmee wordt een stuk rijke historie afgesloten. 

Maar. . . daarop volgt een nieuw hoofdstuk: de havens aan het IJsselmeer wor- 
den betrokken in een stuk massa-recreatie: ze gaan een nieuwe functie vervul- 
len nl. als jachthavens voor een grote vloot van jachten en kruisers, van de 
meest uiteenlopende formaten. 

De ontwikkeling van de werkgelegenheid 

EEN TOTAALBEELD, IN CIJFERS 

De beroepstelling 1930 en de gegevens, opgenomen in de Cijfernota van 
de Economisch-Technologische Dienst (ETD) geven de mogelijkheid, in kort 
bestek de belangrijkste veranderingen aan te geven in de samenstelling van de 
werkgelegenheid. Het vergelijken van de cijfers van 1930 met die der andere 
jaren is eigenlijk niet juist omdat het in het eerste geval (1930) een beroepstel- 
ling betreft, d.w.z. elke beroepsbeoefenaar, in dit gebied woonachtig, is geteld. 
De gegevens van 1963 en volgende jaren hebben daarentegen betrekking op 
de werkgelegenheid van de in dit gebied gevestigde bedrijven; dit zijn dus be- 
drijfstellingen: 

TABEL 4: De werkgelegenheid in Wfl. -midden en -oost. (De gegevens van 
Wfl.-west zijn niet beschikbaar) 



aantal 

werkzame 

personen 



1930 

1963 

1973 

1980 

landbouw en visserij 

12115 

7411 

4685 

4070 

industrie 

3984 

5190 

6335 

6272 

openbare nutsbedrijven 

117 

93 


198 

bouwnijverh. installatiebedr. 

2284 

2786 

4957 

5398 

handel, horeca, reparatiebedr. 

3145 

4519 

5363 

8295 

transport, opslag, communie. 

1787 

1076 

1429 

1657 

bank-, verzeker. w., zakel. d. 

*) 

1028 

1429 

2534 

overige dienstverlening 

3559 

4087 

6321 

8793 

totaal Wfl. midden en -oost 

26991 

26190 

30410 

37217 

*) De sectoren handel enz. en 

bankwezen enz. 

zijn niet afzonderlijk bekend. 



Wat zijn de voornaamste conclusies uit deze vier kolommen rijke tabel.'' 

a. In de kolom, betrekking hebbend op de toestand 1930 speelt de agra- 
rische sector duidelijk de hoofdrol met 12115 werkzamen. 

b. In 1963 is het eveneens genoemde sector, maar. . . het aantal werkzamen 
is aanzienlijk teruggelopen (7411); de overige sectoren met industrie aan 
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d. 


het hoofd (5190) gaan een belangrijke rol spelen 

(6?2n diïï. h " * T°' en , i,lduS ' rie <6335) “ ov erige d.enstverlening 
(6321) d,e bovenaan de ranglijst staan (onder voorzieningen te verstaak 

eredrenst onderwas, medisehe/sociale/culturele/recrearieve dienaren en 

wX m rde "'ïde plaïs i^. 73 "“ mt * “S"**' “> m « *i» «*’ 
In 1980 zijn het overige dienstverlening (8793), gevolgd door handel ho- 
eca reparatiebedrijven (8295) die bovenaan de ranglijst staan; de Agra- 
rische sector is dan nog verder ingekrompen. 8 

Wenst u deze ontwikkeling in één zin samen te vatten dan geldt: Westfriesland 
in 30 jaar van agrarisch gebied naar gebied met sterk ontwikkelde sociale- en 
economische dienstverlening. ae en 

DE AGRARISCHE SECTOR 

Een van de meest in het oog springende veranderingen in de tabel is dus de 
s erke vermindering van het aantal werkzamen in de agrarische sector geweest 
Bedroeg dit aantal in 1930 bijna 18000 (incl. Wfl.-west), volgens de gegevens 

^lt mei M Vent T tt fc 1953 (CBS) ’ aanWeZ1 S bi » de Stichting Uitvoering 

veau ab U in moT dlt °P -g-eer hetzelfde n, g 

veau ais in 1930. Tussen 1930 en 1953 moeten als belangrijke verschijnselen 

worden genoemd: de na-werk,ng van de eerste wereldoorlog (met ^ ïn stral " 

arm Duitsland dat als potentieel exportland voor de agrarische sector geen be- 

de daaropvoigende^aren^ 1 ^ ^ de "«'doorleg e„ 

Volgens het in 1969 uitgegeven jubileumboek „Goud op de klei ” van de Ve- 
'U n g estfriesland-50 jaar bloembollenveiling geschreven door Tom Lo 
d f"f doet zich in de bloembollenexport „a de teL wereldwil eêLui- 

dehjke oprvaartse lijn voor (o.a. door U.S.A.). En dan doemen na dt 10 verre 
jaren de crisisjaren op. 

In de eerste jaren na de tweede wereldoorlog is er in dit gebied onvoldoende 
werkgelegenheid buiten de agrarische sector. Dit veroorzaakt een „opstu- 
wingsproces Er is sprake van een ruim arbeidsaanbod. Op de gezinsbedrijven 
■ n n , dat 2,,n , dc m f ste ’ ' s de arbeidsbezetting groot. Dit vindt zfjn uitdrukking 
in het verschijnsel verborgen werkloosheid”. Het zal de drang naar het zoeken 
aar methoden welke leiden tot hogere productiviteit niet hebben bevorderd 

AmTrd aan 7 deZe ° n 7 /lkke,m g gaat zich buiten het gebied, in de werkcentra 
Amsterdam Zaanstreek en IJmond een toenemende vraag naar arbeidskrach- 

zkh'oo déz dUSt T C K d 1 haV T voordoen - Vele tu inders fn boerenzoons gaan 
zich op deze werkgebieden richten en worden pendelaar. 8 

Veel tuinland blijft onverhuurd en wordt braakligende grond, zowel in het 
Geestmerambacht als in het Grootslag. Kunnen de werk- en levensomstan- 
digheden op de agrarische bedrijven in de jaren vijftig en zestig een vergelij- 
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king met die van de niet-agrarische bevolkingsgroepen doorstaan? Neen. Dit 
maakt diepgaande structurele veranderingen in de agrarische sector noodzake- 
lijk. Dit betekent: verbetering van de bedrijfsgrootte-structuur (d.w.z. minder 
bedrijven), van de cultuur- technische omstandigheden en van de organisatie 
van werkzaamheden. 

Verhoging van de arbeidsproductiviteit is noodzakelijk wil de agrarische pro- 
ductietak zich in de sterk dynamische economie van die jaren staande houden. 
Er is maar één antwoord: ruilverkaveling. 

DE RUILVERKAVELING 

Tegen deze achtergrond komt in Westfriesland een proces van ruilverkaveling 
op gang dat in 1984 nog aan de gang is en dat zal leiden tot het letterlijk 
,,over de kop” gaan van nagenoeg het gehele gebied. De techniek staat bij 
het begin van deze ontwikkeling (begin jaren vijftig) nog in de kinderschoe- 
nen, aldus M.J. Dormaar, die nauw betrokken is geweest bij de proefruilver- 
kavelingen in het westelijk deel van Westfriesland, nl. in Waarland, de Sloot- 
gaardpolder en Valkkoog. De sloten worden met de hand gegraven, de kip- 
kar wordt door mensen geduwd. Op het laatst van de uitvoering verschijnt 
er een bulldozer die reeds vóór 1950 was aangevraagd. Kortom: het is pio- 
niersarbeid. Maar, het slaat aan: nieuwe bedrijven worden gesticht in Waar- 
land, Valkkoog, de Speketerspolder. 

De grote stoot in de ontwikkeling van de mechanisatie komt na de water- 
noodsramp 1953 in Zeeland. In Schouwen en Tholen moet veel grond worden 
verzet en dit moet snel gebeuren. Daardoor krijgt de mechanisatie een nieuwe 
injectie. Er wordt overgestapt op volledige mechanisatie. Het bedrijfsleven ziet 
er brood in om draineermachines, bulldozers en draglines voor de markt te 
gaan produceren. 

De ene (kleine) ruilverkaveling na de andere komt tot stand. Deze ruilverka- 
velingen hebben nog slechts betrekking op de inrichting van zuiver agrarische 
gebieden. Ze worden ontsloten door nieuwe wegen; in de dorpen wordt het 
leefmilieu verbeterd (demping van sloten, verdelging van ratten). 

Maar, de grote ruilverkaveling — die van het Geestmerambacht — blijft lig- 
gen. Dit heeft meer dan één oorzaak. Dormaar noemt het volgende complex 
van oorzaken: 

a Deze ruilverkaveling is (per ha) veel duurder dan alle voorgaande, 
b Planologisch moeten er t.a.v. een aantal problemen beslissingen worden 
genomen. Er komt meer zicht na het gereedkomen van het Streekplan 
N oord-Kennemerland . 

c Volgens het LEI heeft de agrarische bevolking van het Geestmerambacht 
van alle agrarische gebieden in Nederland gemiddeld genomen het laagste 
inkomen; dit wordt veroorzaakt door het sterke accent, dat op het zeer spe- 
culatieve gewas, de kool, valt. Er moet in dit gebied relatief veel bijstand 
worden verleend. Bij een te verwachten aanzienlijke afneming van de werk- 
gelegenheid in de agrarische sector is het belangrijk, elders (d.i. in Alk- 


maar) werkgelegenheid te scheppen, 
d Het is broodnodig de algemene structuur te verbeteren- 

(l m Zr .'f e ) r P au P t ' r ‘ n b’ s P roces op het gebied van de volkshuisvesting gaande 
( gedijk), er dient een rioolzuivermgsinstallatie te worden gebouwd 
(Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen). b 

e Er is behoefte aan zand, nodig voor de ophoging van bouwterrei- 

ÏOOr * aanleg Va " We *“ ( P rov “' dale 

d v r«r s ;: d p .ti7d“ 1 oplossi " 8en 

De Cultuurtechnische Commissie adviseert begin 1964 Gedeputeerde Staten 
de verkaveling in stemming te brengen. Dit gebeurt op 23 dec 1964 Een 
grote meerderheid van de stemgerechtigden aanvaardt de ruierkavdfng 
Zou men passief zijn gebleven dan zou het Geestmerambacht ^groot 
bijstandsgebied zi,n geworden met een groot vertrekoverschot 8 

Het plan Geestmerambacht is een „voorbeeld-plan”, het plan loopt vooruit od 
Ïmb e T e L f n ^ nnChC1 T SW et- Alhoewel er bij de planning van het Geestm e P 
r h chc gekeken wordt naar „natuurbehoud” (landschapsreservaat Ooster- 
del ) komt in de latere plannen de nadruk meer te liggen op het behoud 
van natuurgebieden. De wet eist dat een landschapsplan wordt samengesteld 
Staatsbosbeheer kleedt het landschap aan. Bi, de^euwe 

men bijv. de kreken te handhaven en in het plan in te passen. vSbSdhS 
ruilverkavehngsplan Schagerkogge. voorDeeid. het 

In , m °f in dit verband worden gewezen op de zg Witte Vlek 

en de Natte Cel. In de W.cce Vlek is de oude perceelsindeüng gehandhaafd 

legd Tb v V °S«Slr b ' hOUden * Na “ “ «nge: 

L n ai d 6« l nr k a r lin8sseb,e u“ 1 binnen * ^ m4 m h M »- 

633 ha als recreatiegebied uitgevoerd, waarvan 147 ha als watergebied 
Geetmerambacht Grootslag en Westerkogge hebben resp. 285, 180 fn 100 
ha recreatiegebied, waarvan met water: 65, 60 resp. 0 ha. 

DE TOENEMING VAN DE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 

her tnr WjT te i! m land - en tUinboUW is ° ndanks de vermindering van 
het aantal arbeidskrachten en ondanks de afneming van de oppervlakte 8 cul 

~ T” 8riik » « «" gevolg® van kwalSsveSLTng 

erhmllc P d t t Verm ° ëen Va " geWaSSen en diere n) en betere teelt- en arbeids 8 
chmeken (mechanisatie en specialisatie), aldus de Structuurnota 1981 

De sterke toeneming van de arbeidsproductivieit blijkt uit het volgende inte- 

lenfT voorbee d ’ ontleend aan een gesprek met P. Huisman van het Consu- 
lentschap voor de Tuinbouw te Hoorn. Het gaat om een vergelijking tussen 
aantal manuren en productiekosten, die in 1940 en in 1980 nodig zifn om 1 
ha sjalotten te verbouwen. (De gegevens 1982 zijn ontleend aan het Proefsta- 
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don van de Akkerbouw en Groenteteelt in de volle grond en de Stichting Ned. 
Uien-Federatie). Ter vergelijking het volgende: 

TABEL 5 Aantal manuren en productiekosten in: 


1940 1980 


bruto opbrengst 

16000 kg 

bruto opbrengst 

24 000 kg 

in guldens: 1 6000 x 0, 1 0 = 

f 1600 

in guldens: 24000 x 1,10 = 

f 26.400 

totaal aantal manuren 

1152 

totaal aantal manuren 

443.2 

w.o. wieden en schoffelen 

399 

w.o. wieden 

25 

oogsten 

348 

oogsten 

26 

planten 

Tenslotte: 3 posten ter vergelijking: 

120 

plantmachine 

50 

mest 

f 93,50 

bemesting (N2,P205,K20) 

f 375 - 

plantgoed 

f 186,- 

plantgoed 

f 4320,- 

bewaarkosten 

(in kisten, in de natuur gedroogd) 

nihil 

bewaarkosten (energie) 

f 875,- 


Opvallend is het grote verschil in aantal manuren: 1152 in 1940 en 443.2 in 
1982. Voorts zijn er nog enkele interessante posten ter vergelijking. 

De verhoging van de arbeidsproductiviteit is mede een gevolg van toepassing 
van chemische bestrijdingsmiddelen: 


TABEL 6: Bestrijding tegen ziekten en onkruid 


1940 1980 


ziektenbes tr. middel 

f 3,- 

bestr. onkruid (Bladex) 

f 21,- 

arbeidsloon (spuiten: 


ziektebestr.: Daconil M 

f 120,- 

33 uur a f 

f 10,56 

Parathion 

f 22,- 

ziek zoeken 12 x f 0,32 

f 3,84 

Benlati 

f 211,- 

totaal 

f 17,40 

totaal 

f 374,- 

wieden 

195 uur 

wieden 

25 uur 

schoffelen na de oogst 

204 uur 

onkruidbestrijding 

2 uur 

spuiten en ziekzoeken 

45 uur 

(opbouw spuit) 
ziektebestrijding 

6 uur 

totaal 

444 uur 

totaal 

33 uur 


Gelukkig is men met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor- 
zichtiger aan het worden. Je hoort op zomeravonden weer kikvorsen kwaken. 
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SCHADUWZIJDEN 


De noodzaak tot het diep ingrijpen in het productieproces van de agrarische 
sector heeft duidelijke schaduwzijden. 

De reconstructie van de bodem, welke moest leiden tot een rationeel ingericht 
verkavelingspatroon, de aanleg van wegen met een rechtlijnig, efficiënt ver- 
loop de bouw van moderne woningen en bedrijfsgebouwen nabij de bedrijfs- 

gronden - dus in de polders - dit alles moest leiden tot een aantasting van 
net oude landschap. 

In het laatste boek „ Geschonden wereld ’ van één van Nederland ’s meest bek- 
ende historici de hoogleraar R.J. Huizinga, geschreven in 1943, wijdt hij 
een afzonderlijk hoofdstuk aan, hetgeen hij noemt, de ondergang van het 
landschap Hij schrijft o.m.: „Het is een verschijnsel dat nu tegen het midden der 
eeuw het best in zijn vollen omvang kan worden verstaan en het diepst betreurd 
door hen, die nu oud zijn, want zij hebben het zien opkomen en zien uitbreiden. 
De jongeren hebben dat met of nauwelijks meer; die zijn al in een verfomfaaide 
natuur opgegroeid en zij weten niet, wat zij zeggen, wanneer zij ons ouderen om 
onzen rouw over verloren schoonheid vertraagde romantici schelden 
Wat in 1943 door Huizinga met „jongeren” werd bedoeld zijn de ouderen 
van thans. Zeggen de ouderen van nü hetzelfde als de ouderen van toen' Ve- 
len waarschijnlijk wèl. 

Ook in het gebied binnen de Omringdijk is bedoeld nivelleringsproces in volle 
gang. De explosie van onze allerheiligste koe, de auto, is gepaard gegaan met 
een uitbreiding van ons wegennet. 

Het meest schrijnende voorbeeld is voor mij het buiten ruilverkavelingsverband 
verdwijnen van de Tuinstraat, de verbinding van Hauwert met de Zwaagdijk. 
Het lijkt wel of d aar een goochelaar bezig is geweest. Zó zie je de Tuinstraat 
nog in volle fleur, zó is ie verdwenen. Een prachtig rijk gestoffeerd nauw weg- 
getje heeft plaats gemaakt voor een brede asfaltbaan waar zelfs zware vracht- 
auto s kunnen racen. (Zie 39e bundel- 1972-blz. 4) 


Stolphoeves. Ze horen bij West friesland. Maar 
als bedrijfsgebouw hebben ze afgedan. Dit is 
de hoeve ,,West Frisia ” aan de Koningspade 
te Hoogwoud , die door de „ Adriaan Donker 
Stichting" als museum wordt beheerd. Niet ie- 
dere stolphoeve kan een museum worden. Toch 
zullen we er zorgvuldig mee moeten (leren) om- 
gaan. 
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De Westfriese stolp is landschappelijk (nog altijd) een markant verschijnsel. 
Wat is de toekomst van de Westfriese stolp? Wijlen Johan de Veer drukte 
het, toen hij nog voorzitter was van het Produktschap voor Vee en Vlees eer- 
lijk en kernachtig uit: ,,Ze moesten eigenlijk in de fik" . Als bedrijfsgebouw zijn 
ze ongeschikt: onpractisch en niet goed te moderniseren. Als bedrijfsgebouw 
zijn ze dus niet te handhaven en daarmee wordt hun voortbestaan bedreigd. 

De Commissie voor Landelijk Schoon, door mij verzocht zeer beknopt haar me- 
ning weer te geven t.a.v. de veranderingen, merkt het volgende op: ,,De Com- 
missie wil uit de vele veranderingen die zich tijdens het 60-jarig bestaan van 
het Genootschap in het landschappelijk beeld hebben voorgedaan, één aspect naar 
voren brengen: Het landschappelijk beeld van Westfriesland wordt voor een be- 
langrijk deel bepaald door de stolpboerderijen. De vorm van deze boerderijen past 
wonderwel in dit landschap en verfraait het in hoge mate. 

Deze vorm hebben zij te danken aan het gebruik en aan de toepassing van goede 
materialen. Het karakteristieke verschijnsel ,, stolpboerderijen ” wordt de laatste 
twintig jaar evenwel om diverse redenen bedreigd: 

a De laatste tijd zocht men naar bedrijfs- en stalruimten die een geheel andere 
exploitatie mogelijk maken. In de stolpboerderij kunnen volgens deskundigen 
nl. max. 20 melkkoeien plus wat jongvee worden gestald, terwijl de moderne 
bedrijfsvoering een veel groter aantal melkkoeien noodzakelijk 7naakt. Ook 
de veevoedervoorziening is zodanig veranderd dat de stolp minder geschikt 
werd. Voor de moderne bedrijfsruimte kwam men tot eenvoudige vormen en 
gebruikte men zo goedkoop mogelijke materialen, 
b Ook het wonen stelde andere eisen. Men ging over tot de bouw van losstaande 
woningen. 

c Door b.v. het maken van grote glasopeningen en dakkapellen in de gesloten 
dakvlakken werd de oorspronkelijke vorm vaak geweld aangedaan, 
d Meerdere stolpboerderijen werden gesloopt of kregen een andere bestemming. 

Adviserende instanties hebben met meer of minder succes naar goede oplossingen 
gezocht. Hopenlijk zal de vormgeving van de moderne boerenbedrijven op den duur 
ook dusdanig worden dat ze kunnen concurreren met de historische bebouwing.” 

Ook op het gebied van de woningbouw is een nivelleringsproces aan de gang. 
Stedelijke woningtypen vinden we op het platteland van Westfriesland, evenals 
stedelijke stratenpatronen in dorpen. Gelukkig zijn er nog delen in dit gebied 
aan te wijzen waar je nog niet al te veel sporen van dit proces aantreft. Mag 
je dit bevriezen? Neen. Toch is voorzichtigheid geboden. 

VERANDERINGEN IN DE AGRARISCHE STRUCTUUR 

Het technologisch vernieuwingsproces in de agrarische sector heeft aan de be- 
drijven (ten dele) een industrieel karakter gegeven. Ten dele omdat boer en 
tuinder van een aantal factoren afhankelijk blijven die ze nooit zullen kunnen 
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beheersen ze blijven afhankelijk van de natuur. In het Dagblad voor West- 
Friesland/Noordhollands Dagblad van 20 juli 1983 schrijft landbouwredac- 
eur .J Nobel: „De natuur heeft haar eigen ritme, kent haar eigen wetten, 
or om: de natuur laat zich niet dwingen. Zij gaat haar eigen gang en corri- 
geert zich soms zelf. 6 

Aan dit door de natuur opgelegde ritme wil ik nog een ritme toevoegen nl. 
et ritme van het technologisch vernieuwingsproces. 

Dit proces, leidend tot vergroting van de bewerkingscapaciteit per man/vrouw, 
heeft binnen het gebied van de Omringd, jk duidelijk zijn sporen nagelaten. Dk 

I J 7 rnT d M? f v S ’ aanwe2 ! g bl j de Stlchnn g Uitvoering Landbouw Maatrege- 
r™ 1 ' Zl ' 21 ' n ondeend aan de Mei-inventarisatie land- en tuinbouw 
(CBS). De gegevens van 1982 zijn vergeleken met die van 1953, zijnde het 
oudste jaar waarin de gegevens nog met recente gegevens vergelijkbaar zijn. 

en bescheiden greep uit deze gegevens leert ons het volgende. Binnen ons ge- 
bied is het aantal bedrijven afgenomen van 9859 in 1953 tot 3922 in 1982- 
dit betekent dat in 29 jaar het aantal bedrijven met 205 per jaar terugliep’ 
De inv oed van de ruilverkaveling, waardoor immers betere teelt- en arbeids- 
technieken kunnen worden toegepast, speelt hierbij een grote rol. Dit blijkt uit 
onderstaande gegevens, betrekking hebbend op het aantal agrarische hoofdbe- 
roepen in het Geestmerambacht vóór en na de ruilverkaveling: 

TABEL 7 Aantal agrarische hoofdberoepen 


1965 


1969 


1975 


1979 


tuinders 

veehouders 


617 

125 


362 

104 


290 

79 


274 

70 


totaal 


742 


466 


369 


344 


Een deel van hen zal op natuurlijke wijze, wegens leeftijd, zijn afgevloeid maar 
aangenomen mag worden dat een belangrijk deel niet vrijwillig, maar uit eco- 
nomische noodzaak een ander beroep heeft gekozen. 

Cees van Langen zelf afkomstig van een dorp in Westfriesland, wijst er in zijn 
scriptie op dat „aktief vormgeven van en het richting geven aan eigen bestaan bii 

e ltu' Va ,T ege Zt]Tt hi5torische en sociaal-ekonomische achtergrond, slecht 
ontwikkeld is Het gaan naar een instelling om hulp betekent nog al wat. Ten 
eerste wordt de autochtoon met gestimuleerd tot vragen. De ethische eis is zelf 
het hoofd boven water houden. Ten tweede kan het hulp vragen hem doen kon- 
jronteren met gevoelens van boosheid en agressie, daar het eigen leefpatroon geen 
oplossing gevonden heeft voor zijn probleem. Onbewust kan hij zich verraden , in 
de steek gelaten voelen door zijn eigen systeem. Vanuit deze overwegingen zullen 
Westfnezen zo lang mogelijk op eigen kracht doorgaan, op hoop van zegen \ 
ier komt een stuk problematiek boven water, onder meer samenhangend met 
de ingrijpende veranderingsprocessen welke zich hebben voorgedaan en welke 
zich nog aan het voordoen zijn. 
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BODEMGEBRUIK 
50% en meer tuinbouw 

30-50% tuinbouw 
20-30% tuinbouw 
30% en meer akkerbouw 
20-30% akkerbouw 
70% en meer grasland 
40-70% grasland 


De bodemgebruiksvormen — volle grondstuin- 
bouw, akkerbouw , veehouderij - zijn in 
dit kartogram per gemeente aangegeven. Jaar 
1 982. Er is een grote mate van verscheidenheid. 
Tuinbouw- gemeenten zijn: Stede Broec 85%, 
Andijk 76%, Wervershoof 51%. Veehouderij- 
gemeenten zijn: Schagen 92%, Opmeer 
86%, Noorder.-Koggenland 82%, Wester- 
Koggenland 79%. De meeste gemeenten kennen 
mengvormen van bodemgebruik. In Sint Maar- 
ten zijn de drie bodemgebruikstypen het meest 
evenredig verdeeld: elk zo'n 33%. Gemeenten 
met een sterk ontwikkeld areaal glastuinbouw: 
Heerhugowaard 45 ha., Hoorn 26 ha., Ob- 
dam 18 ha., Wognum 16 ha., Venhuizen 15 
ha., Fruitteelt van enige omvang in Venhuizen 
260 ha., Wognum 230 ha., Hoorn 203 ha. en 
Noorder-Koggeland 100 ha. 


Hoewel het niet mogelijk is een volledig nauwkeurige vergelijking te maken 
tussen het aantal in de agrarische sector werkzamen, kan dit voor 1953 op 
17600 worden gesteld (1930 : 17900) en voor 1982 op 8450, een afneming 
dus van 9200 personen, d.i. gemiddeld per jaar 320 personen. 

Het areaal cultuurgrond is als volgt ingekrompen: 
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TABEL 8 Areaal cultuurgrond in ha 


afneming 


Wfl. -west 
Wfl. -midden 
Wfl. -oost 


1953 

17300 

17400 

12700 


1982 

15700 

14700 

10400 


absol. 

1600 

2700 

2300 


in % 

9 % 
16 % 

18 % 


Wfl. -totaal 


47400 


40800 


6600 


14 


B,j deze afneming heeft de behoefte aan grond t.b.v. uitbre.ding van steden 
gespeel cl" ' “ recreatleterreinen > wegenaanleg verreweg de hoofdrol 

De belangrijkste veranderingen gedurende de periode 1953-1982 zijn- 
a. het akkerbouwareaal is ongeveer gelijk gebleven (5500 ha)- 

iS met 4000 ha in «' krora P“. i" '982 bedraagt dit 

p™ ; TjVst b io u 8oo hr n in de volle sto,,d is met 28üw ha m ® ekrom - 

d ' m 2 mo IXT ?j r 15 b k ela r ijk ui « eb reid, "*• van 165.700 
166 hl- 1 830 200 m2 d l ' Cen u,tbreidin ê van 1-664.500 m2 d.i. ruim 

e. het fruitteeltareaal is ingekrompen van 1560 ha tot 1020 ha in 1982. 

De invloed van de schaalvergroting 
DE VEEHOUDERIJ 

Hoewel het areaal grasland in de onderzochte 29 jaar bijna 4000 ha kleiner 

xs gewo rden , is het en 2ijn de mdk _ en J J r a es 4 p Ü( ^ et ha 92 k ^ n e e n r 

10500 toegenomen D,t als gevolg van het toepassen van geheel andere metho- 

land ^ merkt m d V erband ° P: ” Vroeger hooiden we de helfi Zn het 
land nu maaien we zesmaal en kuilen het gras in. De grotere opbrengst is mo- 

geltjk geworden door de kunstmest \ De veel intensievere toepassing vfn kunst- 
melk Cn d k 7 / ° ed,ng hebben de vol gende gemiddelde stijging vfn het aantal 
“ kalfkoeien in ons gebied mogelijk gemaakt: 

1953: 119 per 100 ha; 1982: 180 per 100 ha 

2 n 76? r i98?7TfK ng hie T e ï Het aamal Paarden sterk gedaald: 1953: 
23200 io«? wm e u aand varkens vertoont een kleine toeneming: 1951- 

ïïiSS ‘ s 


lpn 19 n 2 ? n er ln T. gebied 4550 manneli i ke en 42 vrouwelijke bedrijfshoof- 
den. De foto van de koeienmarkt te Schagen uit het verre verleden, waaruit 
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blijkt dat de veehouderij een zaak is van mannen, zou wat dat betreft ook op 
de huidige toestand kunnen slaan. 

DE ZUIVELINDUSTRIE 

Tijdens de oprichting van het Genootschap zijn er binnen de Omringdijk zeer 
veel fabrieken aanwezig: elk dorp heeft nog zijn fabriek. 

Ongeveer de helft van deze fabrieken zijn, aldus V.J. Nobel in zijn artikel 
„ Noordhollands zuivelhistorie” (bundel 1972), zg. dagkaasfabrieken. De kaas 
wordt bereid uit afgeroomde avondmelk en volle dagmelk. Dit soort fabrieken 
gaat tijdens de eerste 10 a 15 jaar van het bestaan van het Genootschap gelei- 
delijk aan verdwijnen. Zij maken plaats voor kaas- en boter fabrieken, de zg. 
zoetfabrieken. 

Ook in deze bedrijfssector slaat de schaalvergroting toe. Verreweg de meeste 
van de 71 binnen de Omringdijk gewerkt hebbende bedrijven worden geslo- 
ten. Dit proces vindt plaats over een periode van 60 jaar, hetgeen blijkt uit 
onderstaand overzicht: 

TABEL 9 Aantal bedrijven, binnen de Omringdijk opgericht en gesloten (ver- 
deeld over perioden van 10 jaar) 


opgericht gesloten 


1880 

t/m 

1889 

8 bedrijven 

_ 

1890 

t/m 

1899 

12 

- 

1900 

t/m 

1909 

14 

- 

1910 

t/m 

1919 

10 

18 bedrijven 

1920 

t/m 

1929 

2 

10 

1930 

t/m 

1939 

- 

13 

1940 

t/m 

1949 

- 

13 

1950 

t/m 

1959 

- 

5 

1960 

t/m 

1969 

- 

7 

onbekend 


25 

5 

totaal 



71 

71 


Uit dit overzicht kan worden geconcludeerd dat bijna alle fabrieken vóór 1920 
zijn opgericht. Na 1910 gaat het aantal bedrijven geleidelijk aan afnemen. In 
1972 zijn van die genoemde 71 geregistreerde bedrijven (Stichting Noordhol- 
lands Zuivelarchief) binnen de Omringdijk nog slechts 2 bedrijven over, nl. 
,,West-Friesland” in Lutjewinkel en ,, Aurora” in Opmeer. Een geweldig stuk 
sociale- en economische verschraling van het platteland!! 
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DE TUINBOUW 


Tijdens een gesprek met de practijk-deskundige P. Huisman, verbonden aan 
het Consulentschap voor de Tuinbouw, merkt deze op: „Zou de ruilverkave- 
ling er niet zijn geweest dan zou een verpauperingsproces zijn ontstaan" . 

De vollegrondstuinbouw is in sterke mate geconcentreerd in, van west naar 
oost: Warmenhuizen, Langedijk, Obdam, Wognum, Hoorn, Drechterland 
Venhuizen, Wervershoof, Andijk en Stede Broec. 

Het Westfriese tuinbouwbedrijf is gecompliceerd: de combinatie vroege aardap- 
pelen, groenten, bloembollen komt in geheel W es t fr i e s 1 a n d voor. In het weste- 
lijk deel overheersen bewaarkool (1460 ha), vroege aardappelen en uien (en 
in mindere mate: bloembollen, 625 ha). In het oostelijk deel zijn het bloem- 
bollen (1960 ha), bloemkool (1508), vroege aardappelen, zaaiuien, kroten en 
winterpeen. De bloembollenteelt is een van de meest intensieve vormen van 
opengrondstuinbouw. Binnen de bloembollenteelt is de tulp, met 2 /3 van het 
totale areaal het belangrijkste gewas (2300 ha), gevolgd door de lelie (520). 
In 1953 is de gladiolenteelt in het oostelijk deel nog vrij sterk ontwikkeld 
(475 ha), in 1982 nog slechts 80 ha. 

De zaadteelt is vóór en in de tweede wereldoorlog zeer belangrijk. In 1953 
neemt deze nog 1 130 ha voor haar rekeing, in 1982 nog slechts 175 ha. (Zie 
voor de zaadteelt verder het artikel van Nanne Groot in deze bundel). 

Nog een enkele opmerking over de fruitteelt en de tuinbouw onder glas. 

In Westfriesland-midden heeft de fruitteelt zich gehandhaafd. In de Bangert is 
door stedelijke uitbreiding veel fruit gerooid. Veel percelen zijn te klein en de 
opstanden zijn verouderd. In Het Geestmerambacht zijn glas- en fruitteeltbe- 
drijven na de ruilverkaveling niet tot standgekomen. De windkracht is daar te 
groot, de windsingels moeten daar groter en breder zijn; dit vereist jaren van 
groei. Het gebeurde wel rond Heerhugowaard-Noord. 

Tot slot een opsomming van teelten die niet meer voorkomen: bietenzaad, 
zaadteelt van sperciebonen, stok- en slabonen, pronkbonen, stoksnijbonen, wor- 
telzaad en oost-indische kers. 

HET VEILINGWEZEN 

De ontwikkeling van klein- naar grootschaligheid komt ook scherp tot uit- 
drukking in het veranderingsproces op gebied van het veilingwezen. Bevinden 
zich bij de oprichting van het Genootschap in 1924 vijftien veilingen binnen 
het gebied, in 1984 is dit aantal gereduceerd tot twee: Noord-Scharwoude 
(LEO), Zwaagdijk (WFO), (alsmede de Coöp. Ned. Bloembollencentrale te 
Bovenkarspel). De ligging van die vijftien veilingen aan water (vaarpolders) en 
spoor- of tramlijn geeft aan, welke transportmiddelen toen ten dienste ston- 
den: schuit en spoorwagon. De ommekeer voltrekt zich geleidelijk: vaarpol- 
ders worden rijpolders, goederenstations van de NS worden gesloten, de trek- 
ker en de vrachtauto gaan schuit en wagon vervangen. 
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De sfeer van gemoedelijkheid tussen de mensen onderling bij de oude veiling- 
toestanden maakt plaats voor grotere dienstverlening en zakelijkheid, mecha- 
nisering en computerisering. 

,,Het menselijk aspect dat hier zo meespeelde gaat weg" , aldus één van de han- 
delaren op de laatste veildag van de Opperdoezer veiling in 1983. 

En zo verdwijnen ook deze voor de dorpen zo belangrijke sociale- en econo- 
mische trefpunten. 

OPGELEGDE SCHAALVERGROTING 

In tegenstelling tot het „natuurlijk” proces van schaalvergroting in de agra- 
rische sector moeten nog twee andere schaalvergrotingsprocessen worden ge- 
noemd, waarbij het initiatief duidelijk door de overheid is genomen, nl. die bij 
de waterschappen en bij de gemeenten. 


De 45 gemeenten, in 1924 binnen de Omringdijk aanwezig, zijn in de afge- 
lopen 60 jaar teruggebracht tot 33. 

Het proces van samenvoeging is gestart op 1 aug. 1941: Broek op Langedijk, 
Zuid- en Noord-Scharwoude en Oudkarspel worden samengevoegd tot de ge- 
meente Langedijk. Op 1 juli 1959 volgt de samenvoeging van de gemeenten 
Opmeer en Spanbroek tot de gemeente Opmeer. Op 1 aug. 1970 wordt de 
gemeente Barsingerhorn uitgebreid met 1841 ha (1508 inwoners) van de ge- 
meente Wieringerwaard en worden Nieuwe- en Oude Niedorp alsmede Winkel 
samengevoegd tot de gemeente Niedorp. 

Op 1 oktober 1972 wordt de gemeente Koedijk opgeheven. Een groot deel 
gaat naar de gemeente St. Pancras (446 ha, 1859 inwoners). De grenzen van 
de gemeente Alkmaar worden t.b.v. haar stedelijke uitleg verlegd, eveneens 
met een deel van Koedijk. 

Als laatste in de rij volgt, na een aantal vergeefse aanzetten, de herindeling 
van Wfl. -midden en -oost. Op 1 januari 1979 worden 27 gemeenten samen- 
gevoegd tot 13 gemeenten. In de bundel 1979 heeft J. Mol hieraan een ar- 
tikel gewijd: f ,Het nieuwe gemeentelijke gezicht van Oostelijk West- Friesland". 

CONCLUSIE 

Het proces van schaalvergroting heeft het gehele gebied binnen de Omring- 
dijk letterlijk en figuurlijk „omgeploegd \ Het proces is gepaard gegaan met 
felle discussies, ergernis, verdriet en vreugde. Velen hebben het als ,,van ho- 
gerhand opgelegd” beschouwd. 

De sociale en economische functie van het dorp is erdoor verzwakt. 

Op een boerderij, gelegen aan de provinciale weg Hoorn- Enkhuizen staat de 
volgende spreuk vermeld: ,,Bij alles is wat \ 
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™£ ELE KARAKTERISTIEKE VERSCHIJNSELEN IN DE JAREN VIJF- 

Vraagt u mij: wat zijn de twee belangrijkste sociaal-economische problemen 
gedurende de jaren vijftig dan zijn dit m.i.: 

a. de eenzijdige structuur van de bestaansbronnen; 

b. het tekort aan werkgelegenheid binnen het gebied. 

Wat betreft a: de agrarische sector is in die jaren nog steeds verreweg de voor- 
naamste kurk waar de Westfnese economie op drijft. Nagenoeg alle andere 
sectoren van het bedrijfsleven zijn van plaatselijke en/of regionaal verzorgende 
aard. Zij zijn uiteraard voor de verzorging van bewoners en bedrijven van groot 
belang (handel, ambacht, diensten) maar zij zijn afhankelijk van de bedrijven 

die voor buiten Westfnesland gelegen gebieden produceren; dat zijn de land- 
en tuinbouw. 

Wat betreft ^.Terwijl zich een tekort aan werkgelegenheid voordoet neemt 
binnen het gebied de vraag naar werk belangrijk toe en wel omdat de groep 
van 15-65 jaar zich belangrijk uitbreidt. Dit heeft drieërlei gevolgen: 

1. Velen vertrekken. Het aantal vertrekkenden overtreft het aantal zich vesti- 
gende personen zeer sterk. Het grote vertrekoverschot tot 1960 blijkt uit 
de navolgende tabel. 

TAB EL iO Migratieoverschot per 10 jarige perioden in Westfriesland (Gege- 
vens C.B.S.) h 


periode 


aantal personen (- : vertrekoverschot) 


1920 - 1930 

- 3795 

1930 - 1940 

- 9179 

1940 - 1950 

— 6681 

1950 - 1960 

- 17361 

1960 - 1970 

+ 9018 

1970 - 1980 

+ 57650 


2 ‘ In i e gr ° eit in de a s rarische ( tuinbouwsector de werkloosheid 

sterk. Weliswaar met zoals in de jaren dertig (de crisisjaren) maar: er is 

sprake van een duidelijke toename. Kijkt u maar naar onderstaande aan- 
tallen (bron: C.B.S. ): 

TABEL 1 1 Het aantal geregistreerde werkloze mannen en vrouwen in Wfl. 


jaar 

1933 

1939 

1946 


3610 

3851 

108 


5 
46 

6 


jaar 

1955 

1960 

1965 


1185 

741 

317 


20 

32 

31 
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Q - Van registratie van vrouwelijke werklozen is nog nauwelijks sprake. We leven 

nog in de tijd dat de man voor nagenoeg 100% als kostwinnaar wordt be- 
schouwd. 

n 3- Velen (vooral agrariërs) zoeken, om werkloosheid te voorkomen, elders 

werk. Ze vinden het in Zaanstreek, Amsterdam en IJmond. Ze zijn de 
eerste pendelaars. 

De volgende gegevens zijn vermeld in een rapport van het Westfries bu- 
reau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek; zij zijn ontleend aan de in 
e 1947 en 1960 gehouden beroepstellingen en hebben betrekking op Wfl.- 

e midden en -oost: 

>t 

n TABEL 12 Aantal mannen, wonend in Wfl. -midden en -oost en werkzaam 

in Amsterdam, Zaanstreek en IJmond in 1947 en 1960. 



industrie 

diensten 

totaal 



1947 

1960 

1947 

1960 

1947 

1960 


Amsterdam 

20 

220 

26 

342 

46 

562 


Zaanstreek 

8 

652 

6 

28 

14 

680 


Ymond 

- 

209 

1 

19 

1 

228 


Totaal 

28 

1081 

33 

389 

61 

1470 



In Zaanstreek en IJmond is het vooral de industrie, waarin men een bestaan 
vindt, in Amsterdam speelt ook de sector „diensten” een rol van betekenis (de 
havens). Aangenomen mag worden dat eenzelfde verschijnsel zich in Wfl. west 
heeft voorgedaan; dit gebiedsdeel zal vooral op de IJmond zijn gericht (Hoog- 
ovens). 

BESTUURLIJKE REACTIES OP DE PROBLEMEN VAN DE JAREN VIJF- 
TIG 

Heeft men de problemen welke hierboven onder a en b zijn aangestipt (nl. 
eenzijdige structuur resp. tekort aan werkgelegenheid) onderkend? Antwoord: 
ja. Als remedie tegen de ziekte wordt alom genoemd: vestiging van bedrijven 
ter vergroting van de werkgelegenheid van het gebied zelf. 

De volgende maatregelen worden genomen: 

1. Op 30 juli 1953 wordt door het Ministerie van Economische Zaken de 
premieregeling „Industrievestiging Kerngemeenten” o.m. van toepassing 
verklaard op Westfriesland-oost. Als kerngemeenten worden aangewezen: 
Enkhuizen, Grootebroek, Hoorn en Medemblik. 

2. Binnen het gebied wordt door Kamer van Koophandel en kerngemeenten 
gezamenlijk de Westfriese Industriecommissie opgericht. Deze commissie 
brengt het rapport „Structurele problemen” uit. 

3. Een achttal politici, wonend of afkomstig uit het gebied binnen de Om- 
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ringdijk richt een commissie op, de zg. Commissie van Acht. Hun doel 
is via politieke kanalen invloed uit te oefenen met als voornaamste doel: 
scheppen van gunstige mogelijkheden leidend tot vestiging van bedrijven 
in het gebied Noord-Holland-Noord (NH- N). 

4. In 1959 wordt de Westfriese Industriecommissie vervangen door de Stich- 
ting Ontwikkeling Westfriesland; door de gemeenten en de K.v.K. wordt 
het Westfries bureau voor sociaal-wetenschappelijk bureau opgericht. In 
de Kop van Noord-Holland (waarvan een westelijk stuk onderdeel uit- 
maakt van het gebied van de Omringdijk) worden de Stichting Kop van 
Noord-Holland (STOK) en de Industriecommissie Noordhollands Noor- 
derkwartier opgericht. Het College van Gedeputeerde Staten brengt ge- 
meenten en bovengenoemde regionale organen tezamen in een overkoepe- 
lend orgaan: de Stichting Noord-Holland-Noord. Voornaamste doel van 
deze stichting: het aantrekken van bedrijven. 

5. Ook op sociaal- cultureel en maatschappelijk gebied wordt een grote ac- 
tiviteit aan de dag gelegd: Dijk en Duin (RK), Stichting Binnenwijzend 
(NH) en Van Oostenstichting (Geref) worden in het leven geroepen met 
als doel. maatschappelijke en sociaal-culturele begeleiding van mensen die 
met de veranderingsprocessen te maken hebben. En dat is geheel West- 
friesland. 

6. Pater H.C. Laan publiceert in 1959 zijn „Ongerustheid in een rustig land". 
O m. behandelt hij hierin de begrippen pendel en pendelaar. 

DE PENDELAARS 

Deze paragraaf is grotendeels ontleend aan bovengenoemde publicatie. Laan’s 
studie staat in het teken van de verandering, van de zg. „marginal man”, d.w.z. 
de groep van mensen die een oud cultuurpatroon verlaten en nog niet goed het 
nieuwe hebben aangenomen. De overgang van land- en tuinbouw naar de in- 
dustrie is in het leven van de Westfries een indringende verandering geweest. 
In het verleden was het nog: in de zomer op het land, in de winter naar de 
fabriek, „om uit te zakken en even gauw nog wat hij te verdienen" . Maar, aan 
het eind van de jaren vijftig is de groep al vrij constant en hebben velen defi- 
nitief gekozen voor de pendel (zie tabel 12). 

De sterk levende wens tot industrialisatie bij plaatselijke overheden en geeste- 
lijke leiders moet (afgezien van sociaal-economische motieven) worden gezocht 
in de volgende verschijnselen der pendel: lang van huis, onbekendheid van 
de vrouw met het werk, het overlaten van de opvoeding der kinderen aan 
de vrouw (vrijwillig of gedwongen), nachtdienst, ongezelligheid en doorbre- 
king van het dagelijks gezinsrythme, veroorzaakt door ploegen- en nachtdienst 
alsmede het verloren gaan voor het locale gemeenschapsleven. 

Er is nóg iets: de huizen zijn niet berekend op nacht- en ploegendienst. Ik ben 
in huizen van pendelaars geweest: klein en gehorig; op woensdagmiddag zit- 
ten de kinderen om de tafel (vrij van school); ze moeten zachtjes praten om- 
dat vader, uit de ploegendienst gekomen, achter het dunne houten wandje dat 
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de huiskamer van de slaapkamer scheidt, ligt te slapen! 

In het dorp probeert de pendelaar zijn eigenwaarde te handhaven „ doordat 
men opgeknapt en in een deftig pak midden in de week kan rondfietsen, terwijl 
de anderen in de hitte van de zon en op de harde kluiten aan het werk zijn. 
Dit is tevens een uiting van zich eenzaam en alleen voelen. Het fundamentele 
rythme van het dorp is anders en daar staat men toch buiten. De doorsnee agra- 
rische mens en ook de jeugd is behoudender en heeft een ander bestedingspatroon , 
ook t.a.v. de zondagsarbeid . Zo groeit er vervreemding aldus Laan. 

INDUSTRIALISATIE 

Vóór 1954 komt de industrialisatie van Westfriesland nauwelijks op gang. 
Oorzaken: onbekendheid van ondernemers met het gebied, weinig initiatief in 
het gebied zelf, aanvankelijke weerstand van de Westfriezen tegen fabrieksar- 
beid, moeilijke bereikbaarheid van het gebied en. . . nóg goede inkomsten in 
de tuinbouw. Pas na 1954 komt het industrialisatieproces — zij het aanvanke- 
lijk aarzelend - op gang. Tussen 1950 en 1958 neemt het aantal industriële 
bedrijven in Wfl. -midden en -oost toe van 59 tot 73, het aantal industriële 
arbeidsplaatsen stijgt met 624. Een industrie-bevorderend beleid wordt pri- 
mair gericht op de stedelijke kernen: Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Medem- 
blik, Schagen. Heerhugowaard verovert zich nadien zelf een plaats in deze rij. 
Op 9 juli 1963 wordt in de Volkshogeschool te Bergen een ontmoetingbijeen- 
komst gehouden tussen de Randstad en Noord- Holland-Noord. Drs. J. den 
Uyl (toen wethouder van economische zaken van Amsterdam) poneert daar 
de stelling dat het Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland-Noord als een 
eenheid moeten worden worden beschouwd. ,, Noord-Holland-Noord is niet in 
staat een autonome industriële expansie tot stand te brengen' . Hij krijgt meteen 
steun van een vertegenwoordiger van Hoogovens. ,,Er zullen betere en snel- 
lere noord-zuidverbindingen moeten komen' . De ,, Commissie van Acht : ,,De 
industriële ontwikkeling mag niet bij het Noordzeekanaalgebied , Zaanstreek en 
IJ mond ophouden' . Gedeputeerde Th. Laan (als lid van de „Commissie van 
Acht”: ,,En ook de woonfunctie van Noord-Hollamnd-Noord dient te worden 
versterkt: ter bevordering van het welzijn van de bevolking van dat gebied . 

Alle door goede bedoelingen gevoede plannen ten spijt is de positie van West- 
friesland als werkgebied in de jaren zestig en zeventig alleen maar verzwakt. 
Dat blijkt uit de navolgende cijfers van de ETD. Cijfers, die betrekking heb- 
ben op Wfl. -midden en -oost. Maar in Wfl. -west zal de ontwikkeling niet an- 
ders zijn geweest. 

TABEL 13 Het aantal inwoners (Wfl. -midden en -oost) en hun indexcijfers: 

1963 1973 1980 


absoluut 

indexcijfer 


93949 

100 


126229 

134 


154946 

165 


TABEL 14 Het aantal werkzamen in Wfl.-midden en -oost 


>963 1973 1980 


absoluut 

indexcijfers 


26190 30410 37217 

100 116 i42 


De uitbreiding van de werkgelegenheid is duidelijk achter gebleven bij de uit- 
breiding van het inwonertal, die vooral werd gevoed door de zogeheten over- 
loop. ° 

Datzelfde cijfermateriaal levert ook nog een ander beeld op: namelijk van de 
toe- en afneming van het aantal arbeidsplaatsen over enkele sectoren. 

TABEL 15 Aantal arbeidsplaatsen in bedrijven, gevestigd in Westfriesland- 
midden en -oost. 


1963 

1973 

1980 

1963-1973 

1973-1980 

1 

2 

3 

4 

5 


1. landbouw en visserij 

2. industrie 

7411 

5190 

4685 

6335 

4077 

6265 

- 2726 

+ 1145 

- 

608 

70 

„stuwende sectoren" 

12601 

11020 

10342 

- 1581 


678 

3. bouwnijv. en install.b. 

2786 

4957 

5398 

+ 2171 

+ 

441 

4. econ. en soc. diensrv. 

10803 

14433 

21477 

+ 3630 

+ 

7044 

„verzorgende sectoren" 

13589 

19390 

26875 

+ 5801 

+ 

7485 

Totaal 

26190 

30410 

37217 

+ 4220 

+ 

6807 


Een sterke afneming van het aantal arbeidsplaatsen in de agrarische sector. De 
grootste groei bij de economische- en sociale dienstverlening. Een stijging, ge- 
voed door de bevolkingsgroei en de welvaartsstijging in de jaren zeventig. Met 
andere woorden: de Westfriese kar neemt in gewicht (inwonertal) toe, maar het 
aantal paardekrachten voor de wagen (aantal arbeidsplaatsen in de „stuwende 
sectoren ) vermindert! Hieruit vloeit voort dat de werkgelegenheidsoriëntatie 
van de Westfriese beroepsbevolking op andere werkcentra sterk moet toene- 
men. Dat is inderdaad het geval geweest. 

Het aantal forensen, buiten de Omringdijk werkzaam, neemt niet alleen abso- 
luut maar ook in percentages van de beroepsbevolking uitgedrukt, sterk toe. 
Dat blijkt uit het navolgende staatje, waarin tevens in en nabij Wfl. gelegen 
werkgemeenten zijn opgenomen, (telling 1971) 


56 


werkgemeenten 


aantal werkforensen 


werkgemeenten 


aantal werkforensen 


Amsterdam 

64718 

Ymond 

22709 

Zaanstreek 

13780 

Alkmaar 

6148 

Hoorn 

2602 

Den Helder 

1016 


Enkhuizen 

777 

Schagen 

646 

Langedijk 

618 

Heerhugowaard 

536 

Medemblik 

323 

alle overige gemeenten: 

minder dan 300 


De belangrijkste werkgebieden van Noord-Holland waren in 1971 gelegen 
langs het Noordzeekanaal, de Zaan en ’t IJ. In 1984 is dat nóg zo. Een goed 
ontwikkeld werkcentrum met een duidelijk stuwend karakter is in Noord- 
Holland-Noord niet van de grond gekomen. Deze uit zijn evenwicht zijnde 
balans tussen woon- en werkfunctie van Westfriesland zal na 1971 nog ver- 
der doorslaan in de richting van de woonfunctie: wanneer de „overloop” goed 
op gang komt. 

DE WERKLOOSHEID 

Het CBS heeft, op mijn verzoek, een overzicht samengesteld waaruit de ontwik- 
keling van de werkloosheid in Wfl. is af te lezen. 

TABEL 16 Aantal geregistreerde werklozen in Wfl. (eind jan. van elk jaar). 
(Aanvulling op tabel 11) 


jaar 

mannen 

vrouwen 

jaar 

mannen 

vrouwen 

1933 

3610 

5 

1965 

317 

31 

1939 

3851 

46 

1971 

456 

97 

1946 

108 

6 

1975 

1478 

323 

1955 

1185 

20 

1980 

1202 

876 

1960 

741 

32 

1983 

7201 

3180 


Over de jaren voorafgaand aan 1933 zijn volgens het CBS geen betrouwbare 
gegevens beschikbaar. Ook is een vergelijking van het aantal werklozen vanaf 
1978 en opnieuw vanaf 1983 niet geheel juist en wel omdat de ondergrens 
voor een volledige werkkring na 1978 en vervolgens per 1 jan. 1983 lager is 
komen te liggen. 

Dit neemt niet weg dat bovenstaande tabel een redelijk betrouwbaar beeld 
geeft omtrent de ontwikkeling van de werkloosheid. In grove lijnen hebben 
zich in de onderzochte 50 jaar twee perioden met grote werkloosheid voorge- 
daan: de jaren dertig en de beginjaren tachtig met daartussen perioden met een 
kleinere werkloosheid (1955 en 1975) en een gespannen arbeidsmarkt met na- 
genoeg géén werkloosheid. Dat zijn de jaren, waarin vertegenwoordigers van 
personeelszaken van grote bedrijven langs Noordzeekanaal en IJ gelegen, bin- 
nen de Omringdijk avonden organiseren teneinde personeel te werven. 


57 


Drukken we het aantal geregistreerde werklozen uit in de totale beroepsbevol- 
king dan ontstaan voor de jaren 1933, 1980 en 1983 de volgende percentages: 

TABEL 17 Het aantal werklozen, uitgedrukt per 100 beroepsbeoefenaren in 
1933, 1980 en 1983 


mannen vrouwen 


1933 1980 1983 1933 1980 1983 


Wfl. -west 

Wfl.-m. 

Wfl.-oost 

11.2% 

9.6 

10.5 

1.8% 

1.8 

2.1 

9.4% 

10.7 

12.4 

nih. 

nih. 

nih. 

3.0% 

2.7 

3.8 

10.2% 

10.0 

12.7 


Wfl. -tot. 

10.4 

1.9 

11.0 

nih. 

3.3 

11.7 



Uit deze percentages blijkt dat t.a.v. de mannen de werkloosheid in 1983, uit- 
gedrukt per 100 beroepsbeoefenaren, sterker is ontwikkeld dan in 1933 (11 0 
resp. 10.4%). 

Na eind jan. 1983 heeft de toeneming van het aantal werklozen zich voortge- 
zet. 

Samenvattend geldt het volgende. Het tekort aan eigen (stuwende) werkgele- 
genheid is gedurende het 60-jarig bestaan van het Genootschap enorm sterk 
toegenomen. Impulsen, die zouden moeten leiden tot de vorming van een 
krachtig ontwikkeld centrum van werkgelgenheid in NH-N zijn uitgebleven. 
Er is bestuurlijk ook nooit aan gedacht. Het zou, politiek gezien, trouwens geen 
„haalbare” doelstelling zijn geweest. De randpositie, welke het gebied binnen 
Nederland inneemt, heeft een belangrijke negatieve invloed uitgeoefend. 

Bij een sterke eigen groei van de bevolking als gevolg van zijn jeugdige leef- 
tijdsopbouw voegt zich in de jaren zeventig de „bevolkingsoverloop” vanuit 
het zuiden. Deze laatste is vele malen sterker dan de eigen groei. Als gevolg 
van dit ontwikkelingsproces wordt de afhankelijkheid van Wfl. t.o.v. andere 
werkcentra enorm veel groter. 

VERBINDINGEN 

De sterk toegenomen economische oriëntatie van Wfl. op de werkcentra, in 
het zuiden van deze provincie gelegen, heeft de behoefte aan gunstige verbin- 
dingen enorm doen stijgen. 

Benewagen, fiets, ket en kar, tram, trein, schuit en boot zijn in de jaren twin- 
tig dé vervoermiddelen. Over de wegen - met veelal nog een paardepadje in 
het midden - rijdt nog slechts sporadisch een automobiel. Men denkt nog in 
geheel andere snelheden. Getuige het bordje, dat nu nog in De Rijp op een 
straathoek hangt: ,, Hondenkarren stapvoets” . 
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Dan komt, geleidelijk aan, een veranderingsproces op gang, waarbij de benzine- 
en dieselmotor een rol van betekenis spelen. In het grote stiltegebied West- 
friesland dringt het motorgeraas óók binnen: van de tractor, de bromfiets en 
de auto. De grote verandering komt pas in de jaren na de tweede wereldoor- 
log op gang. 

In de jaren dertig wordt het beeld nog bepaald door stilte en rust: met zo nu 
en dan een fietser, een personen- of vrachtauto, soms een motorfiets, een bak- 
fiets met of zonder hulpmotor, een bespannen voertuig en een voetganger. Dat 
blijkt duidelijk uit een telling, door Provinciale Waterstaat in 1935 gehouden 
op twee van de toen drukste verkeerswegen binnen de Omringdijk. De aan- 
tallen hebben betrekking op gemiddelden per dag: tussen 6 en 20 uur, dus 
over 14 uur verspreid. 

TABEL 18 Resultaat van in 1935 gehouden verkeerstelling 


Alkmaar-Heerhugowaard Hoorn-Avenhorn /Oudendijk 

(hoek Huygendijk-Middenw) (bij de Hulk) 


personenauto’s 

355 

450 

autobussen 

54 

29 

vrachtauto's 

269 

208 

idem plus aanhangwagen 

3 

8 

tractor plus aanhangw. 

11 

12 

motorrijwielen 

87 

78 

idem met zijspan 

2 

2 

rijwiel plus hulpmotor 
rijw. voor goederenvervoer 

9 

6 

plus hulpmotor 

1 

1 

bakfiets plus hulpmotor 

14 

8 

bakfietsen 

18 

10 

rijwielen 

1072 

803 

idem voor goederenvervoer 
bespannenvoertuigen 

17 

7 

voor goederenvervoer 

36 

12 

voor personenvervoer 

12 

3 

hand- of hondenkarren 
onbespannenpaarden, vee, 

1 

1 

ruiters 

2 

3 

voetgangers 

34 

18 


De opmars van de personenauto’s blijkt uit onderstaand staatje, waarin het 
aantal personenauto’s, bedrijfsauto’s en motoren, binnen de Omringdijk aan- 
wezig, is vermeld; met de indexcijfers in de laatste kolom. De cijfers hebben 
betrekking op 1 augustus 1960 en 1 augustus 1980. 
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TABEL 19 Aantal personen- en bedrijfsauto’s en motoren 



absoluut 

aantal 

indexcijfers 


1960 

1980 

1960 

1980 


aantal personenauto's 

4981 

73164 

100 

1469 


aantal bedrijfsauto’s 

3001 

7036 

100 

235 


aantal motoren 

2127 

1687 

100 

79 



Van elke 1000 Westfriezen hebben in 1960 er 38 een personenauto, twintig 
(aar later waren het er 300. Ter vergelijking: in Noord-Holland 318 in Ne- 
derland eveneens 318. 

Parallel met deze gigantische ontwikkeling van het aantal motorvoertuigen 
loopt de aanleg van nieuwe wegen en het verbeteren van bestaande wegen. 

WEGENPLANNEN 

Op de kaart van 1927 staat nog slechts één rijksweg in het gebied van Noord- 
Holland-Noord; die langs het Noordhollandskanaal van Alkmaar naar Den 
Helder. Er is een plan voor een provinciale weg Edam-Oosthuizen-Hoorn De 
huidige provmcialeweg Hoorn-Enkhuizen is er nog niet. Ook de provinciale- 
weg Schagen-Niedorper Verlaat- Wognum ontbreekt nog. Op de kaart 1937 
komen beide als bestaande wegen voor; net als de provincialeweg Kolhorn- 

btolpervlotbrug en de weg van Noord-Scharwoude naar het Noordhollands- 
kanaal. 

De rijksweg Amsterdam- Afsluitdijk wordt in 1984 afgebouwd als autosnel- 
weg. De nieuwe oost-westverbinding tussen Enkhuizen en rijksweg 7 (ten zui- 
den van Wognum) kan - met de aanleg van het stuk Westfrisiaweg - worden 
afgemaakt: mede in het belang van de in 1983 in gebruik genomen nieuwe 
veiling WFO in Zwaagdijk. (De aanleg hiervan is afhankelijk van de voortgang 
van de bestemmingsplannen) Met de aanleg van de dijk Enkhuizen-Lelystad 
knjgt oostelijk Westfriesland op 14 dec. 1976 een nieuwe „achterdeur’. 

j n in gebruik genomen Noordzeekanaal heeft de randpositie van 

„dit land boven ’t IJ’ erg versterkt. Tot in de jaren zestig is Noord-Holland- 
Noord eigenlijk met slechts zéér dunne schakels - ponten - met het „vaste” 
land verbonden geweest. 

De aanleg van een brug bij Schellingwoude, de bouw van de Velsertunnel, la- 
ter gevolgd door de Coen- en de IJ tunnel, luidde een nieuwe periode in De 
Hemspoortunnel (1983) zal voorlopig een sluitstuk vormen. 

De versterking van de vaste oeververbindingen is de voorwaarde geweest voor 
het ontstaan van een nieuwe fase in de ontwikkeling van Westfriesland: de 
overloop. De invloed hiervan kan in 1984 óók elke werkdag in de ochtend- 
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en avondspits worden beluisterd via de radio: zoveel kilometer file voor de 
Velser-, Coen- en de IJ tunnel! 

TABEL 20 Gemiddelde etmaalintensiteit op werkdagen 



1970 

1975 

1980 

1980/70= 100 

Velserrunnel 

42040 

57963 

68048 

162 

Coen tunnel 

43035 

60148 

80825 

188 

Ytunnel 

50268 

52385 

80825 

132 

brug Schellingw. 

13175 

15615 

15082 

115 


TWEE WERELDEN 


De ruimtelijke veranderingen, die het gezicht van Westfriesland wijzigden, 
hebben tevens een veranderingsproces in de geestelijke sfeer tot gevolg gehad. 
In zijn scriptie „ Ongerustheid in een rustig land ” (1959) wijst pater H.C. Laan 
er o.m. op dat de neo-malthusiaanse opvattingen in ons gebied grif ingang 
vonden in de Ned. Hervormde kringen. ,,De Ned. Hervormde boerenbevolking 
was nog groot gebracht in het bezitsdenken en regelde het kindertal heel ratio- 
neel naar de eisen van de boerderij. Dit heeft tevens bewerkt dat demografisch 
gezien de N.H.kerk elke expansiemogelijkheid miste vanwege een ontzettend ver- 
ouderde bevolking. De katholieken daarentegen hebben de beroepsstructuur veel 
meer aangepast aan de eisen van het gezin. Elke volkstelling toont een toename 
van ongeveer 4% van de katholieken. Gevolg van een grotere huwelijksvrucht- 
baarheid. De Ned. Hervormden voelen zich min of meer in de hoek gedrukt en 
zien met wantrouwen de verroomsing van het gebied aan. Hiertegen is zelfs ver- 
zet gegroeid in de vorm van de oprichting van de Protestantse Economische Bond 
(PEB), welke tot doel heeft bezittingen zoveel mogelijk in eigen handen te hou- 
den en ze slechts te doen over gaan op mensen van de eigen kant” . 

Laan schrijft dit in 1959. Uit gesprekken is mij gebleken dat er tot in de jaren 
zestig duidelijk sprake is gebleven van twee werelden, waartussen in bepaalde 
opzichten een ,, ijzeren gordijn” hangt. Zelfs nu is dat gordijn hier en daar nog 
niet helemaal geslecht. Collectieve tegenstellingen en meningsvormen tussen 
groepen met verschillende levensbeschouwing zijn een lang leven beschoren. 
Dr. C.B.H. Beekhuis in zijn proefschrift: ,, Hervormde gemeenten in Noord- 
Holland v (1975): ,, West friesland heeft een protestants gezicht en een rooms in- 
nerlijk. Een specifiek protestants-godsdienstig besef is bij de meeste hervormden 
in dit gebied niet aanwezig” . Ander citaat: ,,De meerderheidspositie , die de her- 
vormden voorheen in de meeste gemeenten innamen, is nu veelal in een minder- 
heidspositie veranderd. Dit wordt door de hervormden in toenemende mate als een 
voldongen feit beschouwd” . 

Twee werelden. Kinderen van dezelfde leeftijd maar van verschillend geloof 
werd veelal verboden met elkaar te spelen. Voor ouderen gold het verbod 
om met elkaar te vrijen in nog veel sterkere mate. Dit verbod ging meer van 
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de katholieke dan van de protestantse ouders uit; althans indien bij laatstge- 
noemde ouders weinig of geen godsdienstig besef (meer) aanwezig was. 

Nog een voorbeeld. In een overwegend protestants dorp in Wfl. werd een 
grondtransactie tussen twee boeren — alleen de handtekening moest nog wor- 
den gezet - door de protestantse verkoper plotseling afgelast toen zijn omge- 
ving er de lucht van kreeg dat de koper katholiek was. 

Binnen de locale samenleving bestonden vroeger vele (onzichtbare) muren. Er 
zijn nog wel muren, maar de geloofsmuur is duidelijk lager geworden. Nu 
kijkt men er overheen. Vroeger keek men er tegenaan. 

Op mijn verzoek ten hoogste twee veranderingen in de 60-jarige geschiedenis 
(1924-1984) van Westfriesland te noemen schreef dijkgraaf W.J. Resoort van 
het waterschap Westfriesland het navolgende: 

Naar ik meen heeft de grote historicus Fruin er op gewezen dat daar waar de 
vrijheidsstrijd hevig is geweest, de contra-formatie diep wortel heeft geschoten. 
West-Friesland kent geen Zutphen, Naarden, Haarlem of Leiden. Wel Alkmaar, 
waar de victorie is begonnen. Maar de uitspraak geldt zeker voor het gehele ge- 
bied binnen de Omringdijk. De relatie, beter het ontbreken van een relatie tus- 
sen de reformatie en de contra-reformatie, heeft dit gebied bijna vier eeuwen be- 
heerst. Toen ik in het begin van de jaren zestig regelmatig in West-Friesland 
kwam waren de scherpste kanten bijgeslepen, maar de tegenstelling was nog dui- 
delijk zichtbaar. Een opmerking : wie gaat dit onderwerp , reformatie en contra- 
reformatie in West-Friesland, diepgaand bestuderen? 

Twee dingen zijn in West-Friesland in nog geen twintig jaar ingrijpend ve- 
randerd. In de eerste plaats niet wat betreft het grondgebruik of het landschap, 
maar wel wat betreft de instelling, is ons gebied verstedelijkt. Het agrarisch 
West-Friesland is tot in de kleinste kernen voltooid verleden tijd. Te tweede: het 
denken in het schema reformatie tegen contra-reformatie is bijna verleden tijd. 
Bijna, want ik krijg soms wel eens de indruk, dat het denken in deze oude te- 
genstellingen onder invloed van de economische terugslag herleeft. Van harte hoop 
ik dat het een verkeerde indruk is! 

Tenslotte, het is aan de Westfriezen van de volgende eeuw voorbehouden om de 
vraag te beantwoorden - als hij kan worden beantwoord - of de twee ingrij- 
pende veranderingen in twintig jaar niet teveel van het goede zijn geweest. 

De vroeger algemeen aanvaarde autoriteit van priester en predikant heeft plaats 
gemaakt voor collegialiteit. Pastor Karregat van Bovenkarspel merkt in 1983 
tijdens een Eucharistieviering t.g.v. een zilveren huwelijksfeest op: ,,25 jaar ge- 
leden stond mijn voorganger met zijn rug naar u toe en hij sprak uitsluitend la- 
tijn. Nu houden familieleden een eerste en tweede lezing en de bruidegom is lec- 
tor in onze kerk. Hiervan was 25 jaar terug geen sprake" . 

Van activiteiten van de PEB wordt trouwens in 1984 ook niets meer verno- 
men. 

De mensen zijn zelfbewuster geworden. Staan nu kritischer tegenover de kerk 
dan vroeger. In wezen is godsdienst een privé-aangelegenheid geworden. 
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GEZINSPLANNING 


Tot de verschijnselen van dit nieuwe cultuurpatroon ging vooral in de jaren 
zeventig behoren het toepassen van anti-conceptiemiddelen en sterilisatie van 
man of vrouw met als doel: het beperken van de gezinsgrootte. Grote gezin- 
nen, van 10 of meer kinderen (in de jaren vijftig nog een veel voorkomend 
verschijnsel bij katholieke- en gereformeerde gezinnen), komen niet of nauwe- 
lijks meer voor. De daling van het aantal levendgeborenen per 1000 inwo- 
ners is sterk terug gelopen. Om dit belangrijke verschijnsel aan te geven is bij- 
gaande grafiek samengesteld. 

Lijn A geeft het aantal levendge- 
borenen per 1000 inwoners voor 
een gebied, dat wordt gevormd 
door 16 gemeenten, waarvan in 
1930 zo’n 65% of meer van 
de bevolking behoorde tot het 
r.k./geref. geloof: Blokker, Boven- 
karspel, Groote- 

broek, Hoogkarspel, Wervershoof, 

Zwaag, Hensbroek, Obdam, Op- 
meer, Spanbroek, Ursem, Wog- 
num, Harenkarspel, Heerhugo- 
waard, Oude Niedorp en Warmen- 
huizen. Het totaal aantal levend- 
geborenen bedroeg in deze 16 ge- 
meenten in 1930 1193 op een 
totaal inwonertal van 36930: dus 
32,3 per 1000. 

Voor de jaren 1950, 1960, 1970, 

1975 en 1980 is eenzelfde bereke- 
ning gemaakt. 

Lijn B heeft betrekking op 1 1 gemeenten, waarvan in 1930 zo’n 65% van de 
bevolking Ned. Herv. of onkerkelijk was: Schellinkhout, Venhuizen, Wijde- 
nes, Midwoud, Oudendijk, Twisk, Barsingerhorn, Nieuwe Niedorp, Schagen, 
Sint Pancras en Winkel. Het totaal aantal levendgeborenen in 1930 in deze 1 1 
gemeenten was 224 op een totaal inwonertal van 13031: dus 17,2 per 1000. 
De lijn Wfl. heeft betrekking op geheel Westfriesland (41 gemeenten). Met in 
1930 271 levendgeborenen op een totaal inwonertal van 106736: dus 25,7 
per 1000. Voor Noord-Holland en Nederland zijn identieke berekeningen ge- 
maakt. 

Wat kan uit dit lijnenspel worden geconcludeerd. In 1930: nog een groot 
verschil tussen de rk/geref. en de NH/onkerkelijke gemeenten. De lijnen bui- 
gen - op een lager niveau — steeds dichter naar elkaar toe. De verschillen wor- 
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.1 A 




lOO WONINGEN. HETZIJ GECONCENTREERD 

«• OPOE gemankeerde plaat* hetxw een 

GROTER GEBIED SAMEN VATTEND PER 
1-1-1SBO 

♦OO WONINGEN. HETZIJ GECONCENTREERD 
, OPOE GEMARKEERDE PLAATS HETZU EEN 
GROTER GEBIED SAMENVAT TENO PER 
1-1-W78 

3 AANTAL WON , *00 PER 

t5 AANTAL WON , >00 PER 1-1-1978 



De ontwikkeling van de woningbouw in de periode 1960- 78. Een sterke uitbreiding van het 
woongebied rond Hoorn, Schagen, Heerhugowaard, en Bovenkarspel-Grootebroek (Stede Broei). 
Een iets geringere uitbreiding rond Enkhuizen, Medemblik, Hoogkarspel, Hoogwoud, Opmeer. 
Langedijk en Warmenhuizen. Toch een stukje verstedelijking van het platteland. Elke stip stelt 
100 woningen voor. ( Kaart PPD) 


den steeds kleiner. In toenemende mate wordt na de geboorte van het tweede 
kind de gezinsuitbreiding bewust beëindigd: vooral bij r.k. en geref. gezinnen. 
Deze wezenlijke verandering in het geboortepatroon van Wfl. heeft grote in- 
vloed uitgeoefend op het aantal benodigde woningen. Als gevolg van het zelf- 
bewuster worden van de mens - in het bijzonder van de jeugd-verlaten jonge- 
ren veel eerder het ouderlijke huis. Gevolg: een sterke daling van de gemid- 
delde woningbezetting. Anders gezegd: er zijn steeds meer huizen nodig om 
eenzelfde inwonertal onder dak te brengen. 

De grote trek: niet van bedrijven, wel van mensen 

Eerst een paar cijfers. Een overzicht van het aantal woningen binnen de Om- 
ringdijk in resp. de jaren 1930, 1970, 1975 en 1980. 
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TABEL 2 1 Aantal aanwezige woningen binnen de Omringdijk. 

1930 1970 1975 1980 

26325 45028 61815 76725 

verschil 30-70: 18703 verschil 70-80: 31697 


In 40 jaar tijd een uitbreiding van de woningvoorraad met 18703 stuks: dit is 
gemiddeld per jaar 467 woningen in heel Westfriesland. In de daaropvolgende 
10 jaar een uitbreiding met 31697 stuks: dit is gemiddeld per jaar 3170 wo- 
ningen. Een enorm verschil. 

Verschillen eveneens per dorp. Heerhugowaard, Bovenkarspel/Grootebroek 
zijn onherkenbaar geworden vergeleken bij 1924. Barsingerhorn, Haringhui- 
zen, Hauwert, Twisk daarentegen zijn sindsdien lang niet zó veranderd. 

Deze woningbouwexplosie — met name in de jaren zeventig — is vooral gevoed 
door de overloop. De grote trek van mensen uit het volle zuidelijke deel van 
onze provincie naar het lege noordelijke deel. Die grote trek komt vooral tot 
uiting in het migratieoverschot: het verschil tussen het aantal zich vestigende 
en het aantal vertrekkende personen. Vooral uit het migratiecijfer blijkt welk 
een enorm veranderingsproces zich in Westfriesland heeft voorgedaan. (Zie ta- 
bel 10) 

Pas in de jaren zestig komt er een einde aan de leegloop van dit gebied. Voor al 
die nieuwkomers moeten huizen worden gebouwd. Nog even een ander cijfer: 
dat van de gemiddelde woningbezetting. Dat is het aantal inwoners gedeeld 
door het aantal woningen. Westfriesland in vergelijking met Noord-Holland. 

TABEL 22 Gemiddelde woning bezetting 

1930 1940 1965 1970 1975 1980 

Wfl. 4.03 4.10 3.97 3.63 3.44 3.21 

N-H 3.89 3.68 3.50 3.21 2.93 2.75 


Waren in 1930 in Westfriesland 248 woningen voldoende om 1000 inwoners 
onderdak te brengen, in 1980 waren daarvoor 312 huizen nodig: 64 méér. 

In 1966 wordt in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening voor het 
eerst de term „gebundelde deconcentratie” gebruikt. Verstedelijking van het 
platteland moet worden tegen gegaan. De overloop van mensen moet in be- 
paalde (stedelijke) kernen worden gebundeld. Maar de praktijk was aanvanke- 
lijk nog anders. Ook in Westfriesland. De houding van verreweg de meeste 
gemeentebesturen is: woningbouw is voor onze dorpen een goede zaak, groei 
van onze dorpen verhoogt de kracht van onze gemeentebesturen en is voor de 
ontwikkeling van de dorpsvoorzieningen en van het verenigingsleven gunstig. 
Het dorpshemd is nader dan de meer afstandelijke planologische rok. Een en 
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Heerhugowaard. Het polderdorp uit 1958. Een nog agrarische gemeente. Pijl is de 'knik' in de 
Middenweg. ( Fototheek Topografische Dienst ) 





ander blijkt duidelijk uit onderstaande tabel over het aantal gereed gekomen 
huizen in genoemde perioden. 

TABEL 23 Aantal gebouwde woningen 


'65 t/m 69 70 t/m 74 75 t/m 79 


primaire groeikern 1 ) 

secondaire groeikernen 2) 
zg. kleine kernen 

1396 

3589 

4325 

2394 

8190 

7886 

4982 

5467 

4776 

Wfl. totaal 

9310 

18470 

15225 

1) primaire groeikern = Groot Hoorn inclusief Blokker 

2) Heerhugowaard, Schagen, Enkhuizen, Stede Broec. 

en Zwaag. 



65 t/m 79 

8772 

17246 

16987 


43005 


Zoals hiervoor al eens opgemerkt is de grote trek van mensen nauwelijks ge- 
volgd door de trek van bedrijven - van werk - naar dit gebied. Gevolg: een 
sterke toeneming van het aantal regio-forensen. In 1981 was dat aantal 21000 
(37% van de totale beroepsbevolking). In 1976: 13000 = 28%. 

In 1983 wordt daadwerkelijk een begin gemaakt met het ombuigen van de in 
de jaren zeventig gestarte ,, operatie overloop”. De opvangtaak in de primaire 
groeikernen Alkmaar en Hoorn dient per 1985 te worden beëindigd. 

Hadden we het overloopbeleid kunnen missen? Beleidsmedewerker drs. D. 
Fopma van de PPD: ,Het noorden van de provincie heeft er werkgelegenheid 
en voorzieningen aan over gehouden. Niet genoeg, maar zonder dit beleid zou 

het noorden een expulsiegebied zijn gebleven : met een tekort aan alles, behalve 
ruimte” . 

Dr. ir. R. van de Waal, oud-directeur van de PPD, door mij naar zijn mening 
gevraagd schrijft: ,, Spontaan reagerend op de vraag naar twee ingrijpende ve- 
randeringen komen naar voren: de agrarische ontwikkelingen en de emancipatie. 
Ik beperk mij tot het tweede, waaronder ik versta : het beschikbaar komen van 
dezelfde maatschappelijke mogelijkheden die de bewoners van de Randstad ten 
dienste staan op het gebied van scholing, beroepskeuze e.d. Even spontaan komen 
daarbij de namen van de „Commissie van Acht” bij mij op. Men zag het ge- 
vaar dat, tijdens de ongekend snelle, economische en technologische ontwikkelin- 
gen in West-Europa, de bestaande achterstand zich steeds zou vergroten, in een 
soort zichzelf versnellende reactie. Ook al is het woord „ overloop ” uit de gratie, 
men dankt er toch het doorbreken van die dreigende spiraal aan”. 

Van de Waal wijst hier mijns inziens op een zeer belangrijke factor: het be- 
schikbaar komen van dezelfde maatschappelijke mogelijkheden voor de inwo- 
ners van het noordelijke deel van onze provincie op het gebied van scholing 
beroepskeuze e.d. 
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SCHOLING EN VORMING 


Is het binnen de Omringdijk aanwezige voorzieningenpakket inderdaad 
gegroeid? Op gebied van scholing en vorming heeft zich een ontwikkeling 
voorgedaan, die er op wijst dat de dreigende spiraal is doorbroken. Vestiging 
van HTS en HEAO in Alkmaar, een MTS (later MEAO) in Hoorn, scho- 
lengemeenschappen (Atheneum/HAVO) in Hoorn, Enkhuizen, Grootebroek, 
Heerhugowaard en Schagen, uitbreiding van MAVO en LBO. Veel meer mo- 
gelijkheden. Alhoewel: ,,Ome Jan zou wel zégge: al die leerderaai op beden , deer 
is niks an vongen vezèlf. Je zelle zien: démie kroige we nog ’n tekort an domme 
mense . r . . . 

Op gebied van sport en recreatie (openlucht en binnenshuis) heeft zich in 60 
jaar een ware metamorfose voorgedaan. In 1924 waren er nog nauwelijks voor- 
zieningen. Op maatschappelijk en cultureel gebied: vormingsinstituten, moe- 
dermavo, avondonderwijs, educatieve vorming, musea. De specialistische func- 
ties van de ziekenhuizen hebben een enorme uitbreiding ondergaan. Moderne 
winkelcentra, in oude binnensteden en in nieuwbouwwijken. 

Op één terrein is de spiraal niet doorbroken. Om vang en verscheidenheid van 
het bedrijfsleven binnen de Omringdijk zijn niet evenredig gegroeid met de 
grote trek van mensen naar dit gebied. Dat valt te betreuren. 

Maar, zou de ,, overloop” er niet zijn geweest, dan zou ook het onderstaande 
niet zijn geschreven. Het is een van binnenuit op papier gezette reactie van 
Hilde Janssen uit Zaandam. Een passend slot van deze bijdrage aan de jubi- 
leumbundel van 60 jaar ,,Oud West-Friesland”: 

„Mijn Moeder woont in West-Friesland! 

Waardoor Westfriesland zo sterk is veranderd? Er is maar één antwoord moge- 
lijk: mijn moeder ging er 10 jaar geleden wonen! Nee , mijn moeder is niet het 
barricade-type, dat drastische en fatale hervormingen doordrukt in gemeentera- 
den en regionale besturen. Het was voldoende dat ze er ging wonen. Dat dat feit 
nu zo'n radicale omwenteling tot gevolg had , zal ik u uitleggen. Wij kenden 
West-Friesland alleen van ,,de buitenkant v — de haventjes dus — en dat daar 
achter land lag begrepen we. We vermoedden zelfs dat daar enkele koeien zouden 
staan en misschien wat aardappels zouden worden verbouwd. Dat daar mensen 
konden wonen , dat kwam niet in ons op. 

Maar zoals elke rechtgeaarde stedeling trokken mijn ouders in de zeventiger jaren 
mee in de grote exodus van de stad naar het platteland, naar West-Friesland. 
Wij, wij waren verbijsterd . . . Maar ’t zijn je ouders, nietwaar, dus schoorvoe- 
tend gingen we ze opzoeken {en dat was toen nog een heel gezoek). . . Een wéreld 
ging voor ons open! Een wereld vol nieuwe begrippen; van stolp, zuiglam, in- 
maak, lappendag, van buren die echte buren zijn ( nadat we ons bleken te gedra- 
gen!) van kermis {...), recht van overpad, verse capucijners en Westfriese humor. 
U begrijpt het; wij smolten ter plekke en zijn sindsdien niet meer wég te slaan 
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uit het Westfriese. „Wij” dat zijn dan de acht kinderen, die zijn allemaal ge- 
trouwd, hebben allemaal kinderen en allemaal schoonfamilie en neven en nichten 
en buren en vrienden en kennissen. Kortom, na mijn moeder kwam de invasie. De 
snelweg werd doorgetrokken, nieuwbouwwijken met krankzinnige namen verrezen, 
er kwam een buitenmuseum. Ach ja de Wieringermeer was al drooggelegd; zowat 
het enige vóór onze tijd. En weet u. . . we hebben er spijt van. Nóóit hadden we 
zo spontaan moeten reageren dat we de halve wereld dit wonder ook wilden la- 
ten zien. Je ziet wat er van komt! Toch blijft West-Friesland ons dierbaar; met 
de oude stolpboerderijen, met de Westfriezen en met het graf van mijn vader" . 

Hoorn, winter 1983 JJ- Visman 


In 1939 broedden in West-Friesland de laatste 
ooievaars. Dat nest bevond zich op het dak van 
de Ned. hervormde kerk van Wijdenes , pal ach- 
ter het gemeentehuis. Bijgaande foto — van het 
laatste stel - is vanuit de toren genomen. 

De laatste otter werd in Wijdenes in 1920 ge- 
schoten. 

Voordat de Afsluitdijk er lag was het bui- 
tendijkse land — nu weiland — een kaal en 
zanderig gebied , dat diverse keren per jaar 
overstroomde. Het verschil tussen eb en vloed 
was bij Enkhuizen 80/90 cm., bij Wijdenes 
30/40 cm. Bij ruw weer zag je voor de kust 
zo af en toe een bruinvis springen. Commen- 
taar van vissers: ‘ Daar heb je weer zo'n kreng. 
Hij gaat verdomme dwars door m'n haringnet- 
ten heen!' 

(Foto en mededelingen van Jan Koeman te 
Wijdenes) 
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De broedvogels in West-Friesland 
in de afgelopen zestig jaar 


Het vergelijken van de vogelwereld van West-Friesland van vandaag met die 
van zestig jaar geleden lijkt op het eerste gezicht onmogelijk. Gegevens over 
de vogelbevolking uit de jaren twintig ontbreken vrijwel geheel. Slechts hier en 
daar wordt in bronnen gerept over schade, die bepaalde soorten veroorzaakten 
of over soorten die nuttig werden geacht voor de landbouw. In het algemeen 
kan men zeggen dat de belangstelling voor vogels in die tijd vrij gering was 
en dat die belangstelling altijd op een of andere manier verbonden was met 
de economische waarde. Jagers en boeren hadden zo hun bemoeienissen met 
de vogelwereld, maar meestal was die nogal marginaal en beperkt van aard. 
Mensen die studie maakten van de vogelwereld waren er nauwelijks. Zeker 
niet in West-Friesland, dat in die tijd niet tot de aantrekkelijke vogelgebieden 
werd gerekend. Als we dan bovendien bedenken dat de grote krisis voor de 
deur stond, dat slechts een enkeling zich een goede kijker kon permitteren of 
een goed vervoermiddel, dan is het duidelijk dat gegevens over het vogelleven 
uit die tijd vrijwel ontbreken. 

Ondanks de schaarse kennis uit het inmiddels al weer verre verleden valt er 
echter over het wel en wee van een aantal soorten in de loop van de laatste 
zestig jaar toch wel het een en ander te zeggen. Hieronder wordt nader inge- 
gaan op die veranderingen en de oorzaken daarvan. Daarbij zal blijken, dat 
die oorzaken van zeer uiteenlopende aard zijn. 

Aan het slot van deze bijdrage zal worden ingegaan op een aantal ingrijpende 
veranderingen in het landschap en het effekt hiervan op de vogelbevolking van 
West-Friesland. 

Voor de goede orde moet worden opgemerkt dat in dit artikel alleen zal wor- 
den gesproken over de broedvogels; dus niet over vogels, die op hun trekweg 
langere of kortere tijd in West-Friesland pleisteren. Gegevens daarover zijn pas 
gedurende de laatste decennia verzameld en een beeld van de jaren twintig valt 
niet te reconstrueren. 

In 1939 broedden in Wijdenes de laatste ooievaars van West-Friesland. Deze 
tot de verbeelding sprekende vogel, die als geluksbode werd beschouwd, 
verdween toen voorgoed (?) uit het Westfriese landschap. In voorgaande jaren 
moet het aantal broedende ooievaars ook al schaars zijn geweest. 

De achteruitgang en het verdwijnen van de ooievaar is een landelijk verschijn- 
sel. Het wordt in verband gebracht met de intensivering van de landbouw en 
de toename van bestrijdingsmiddelen, maar een afdoende verklaring is eigen- 
lijk nooit gevonden. Gevaren op de lange trekweg naar Afrika, waar inten- 
sieve vervolging, heersende droogte en bestrijdingsmiddelen tegen belangrijke 
prooidieren - zoals sprinkhanen - ernstige bedreigingen vormen, hebben zeker 
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ook hun tol geëist. Door het kwijnen van de Westeuropese populatie kunnen 
de veranderingen in het broedgebied wel een beslissende faktor zijn geweest 
Vooral veldmuizen vormen een belangrijke voedselbron, naast kikkers, vissen 
en grotere insekten en de achteruitgang hiervan in ons land kan wel eens van 
doorslaggevende betekenis zijn geweest. 

Interessant is, dat een verwant van de ooievaar, de blauwe reiger, een heel an- 
der beeld te zien geeft. 

Al in de jaren 1908-09 hield Thijsse, de grote pionier van de natuurstudie 
in ons and, een enquete naar het voorkomen van de blauwe reiger In totaal 
kwam hi, toen tot een aantal van ruim 10.000 paar voor ons hele land. Ook 
in West^Fnesland broedden toen reigers op meerdere plaatsen, zoals te Zwaag- 
di,k en Barsingerhorn. Daarna ging het snel bergafwaarts. Het dieptepunt werd 

Ss ^OOoTw 'T- T'TF Het aamal broed P aren geslonken tot nau- 
welijks 4.000. In West-Fnesland kwamen toen geen broedende blauwe reigers 

voor. De alarmerende daling werd in verband gebracht met de hoge pestici- 
denbelasting in de prooidieren van de reiger. De soort staat aan de top van een 
voedselpyram.de en de opeenhoping van gifstoffen in het belangrijkste prooi- 
dier, de vis, werd als een van de oorzaken gezien. Daarnaast hadden strenge 
winters een grote invloed op de achteruitgang gehad. 50% van onze reigers 
overwintert en na de strenge winter van 1962/63 zag men in de volgende 
jaren een daling met liefst 45%. Na 1963, toen de reiger volledige bescher- 
ming genoot en met meer mocht worden geschoten, begon de broedpopula- 
ie gestaag te groeien In de jaren 1970-75 was de toename ongekend groot 
In die jaren werden dependances gesticht van de grotere nog bestaande kolo- 
mes. Zo begon in Nieuwe Niedorp in 1971 een kleine kolonie te ontstaan 
waarin in de komende jaren het aantal broedparen snel toenam tot zelfs 80 
paar, waarna weer een kleine daling intrad. Een dergelijk verschijnsel deed zich 
voor in Sijbekarspel en Wervershoof. In de eendekooi te Zwaagdijk was het 
aantal broedparen in 1970 3 paar, er volgde een snelle toename tot meer dan 
K) paar. Al in 1925 bevond zich hier een forse kolonie van 150 paar die 
echter als ongewenst beschouwd werd en in de jaren 1936-37 praktisch was 
verdwenen. Nu zijn de aantallen hier weer gedaald, onder meer ten gevolge 
van de kap van zieke iepen. 5 5 

De blauwe reiger geeft derhalve in West-Friesland een beeld te zien dat sterk 
overeenkomt met de landelijke situatie. Voor W.O. II broedde de soort hier en 
aar verspreid in kleine kolonies, onder meer in Barsingerhorn waar in 1937 
nog 20 paar broedden, die na die tijd snel verdwenen. Maar in samenhang 
met de landelijke toename vanaf 1970 hebben zich op meerdere plaatsen weer 
'olonies gevestigd, waarvan er een aantal zeer suksesrijk zijn 
Strenge winters blijven hun effekt hebben, maar door de grotere tolerantie van 
e mens, waagt de vogel zich meer dan voorheen in barre tijden in stad en 
dorp, waardoor zijn overlevingskansen aanmerkelijk zijn vergroot. 

Het feit, dat de mens een andere mentaliteit tegenover vogels heeft gekre- 
gen, wat zich onder meer uit in minder felle bestrijding van schadelijk geachte 
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soorten en grotere geneigdheid tot hulp in strenge winters, kan ook bij andere 
soorten van groot belang zijn voor de overlevingskansen van het individu of 
zelfs de soort. Bekend is ondermeer dat de winterkoning, een van onze kleinste 
broedvogels, die nauwelijks wegtrekt in de winter, gedurende perioden met 
veel sneeuwval sterk in aantal kan afnemen, zodat een populatie jaren nodig 
heeft om zich te herstellen. Wintervoedering en het openhouden van schuren, 
waar voldoende voedsel in de vorm van overwinterende insekten en poppen 
aanwezig is, kan dan van grote betekenis zijn. 

Een andere soort, waarvoor strenge winters funest kunnen zijn en die in West- 
Friesland vrijwel zeker geheel is verdwenen gedurende de laatste zestig jaar, is 
de kerkuil. Kerkuilen zijn typische kultuurvolgers, die graag broeden in oude 
kerktorens en boerenschuren. Hun belangrijkste voedsel bestaat uit muizen. 
Vooral in jaren met een groot voedselaanbod kan de kerkuil wel tweemaal 
broeden per jaar. Veldmuizenplagen komen steeds minder voor omdat de veld- 
muis tegenwoordig doelmatig wordt bestreden. Bovendien zijn allerlei margi- 
nale landschapselementen uit het landschap verdwenen; verruigde terreintjes, 
houtopstanden en heggen, waar prooidieren gemakkelijk te vinden waren. Ver- 
mindering van het voedselaanbod door veranderingen in het landschap en in- 
tensivering van de graskuituur heeft een rol gespeeld bij de achteruitgang. Maar 
doorslaggevend is waarschijnlijk dat graanvoorraden niet meer, zoals vroeger, 
in boerenschuren worden opgeslagen, waarin de kerkuil in moeilijke dagen zich 
dan te goed kon doen aan de daar aanwezige knaagdieren. Vooral in strenge 
winters kunnen kerkuilen niet meer aan voldoende voedsel komen. Doordat ze 
over geringe vetreserves beschikken sterven veel vogels in strenge winters met 
veel sneeuw. Als we daar nog aan toevoegen, dat kerktorens dikwijls met gaas 
worden afgezet en boerenschuren steeds beter zijn geïsoleerd, dan wordt dui- 
delijk, dat ook het vinden van nestgelegenheid steeds moeilijker wordt. 

Als gevolg hiervan is de kerkuil, die in de jaren dertig vermoedelijk nog vrij 
talrijk was in West-Friesland, verdwenen. In de periode 1965-69 waren er nog 
13 broedgevallen bekend; onder meer uit Kolhorn, Nieuwe Niedorp, Medem- 
blik, Enkhuizen, Blokker en Hoorn. Nu blijkt dat ze door een komplex van 
faktoren — verandering van het landschap, voedselgebrek in de winter en ge- 
brek aan nestgelegenheid - verdwenen zijn. Het beeld van de bedreigingen is 
kompleet als we daarnaast óók nog noemen het snelverkeer: kerkuilen jagen 
laag over het landschap, meestal niet meer dan twee meter boven de grond, 
liefst langs heg- of boomranden. Ze vormen dan een gemakkelijke prooi voor 
een langsrazende auto. 

Een geheel ander verschijnsel, dat effekt heeft gehad op veranderingen in het 
aantal broedvogels in West-Friesland, is de uitbreiding van het broedgebied 
van sommige soorten. Het is bekend, dat de meeste vogelsoorten voorkeur 
hebben voor een bepaald broedbiotoop. Maar het komt voor dat daar opeens, 
door vaak niet geheel duidelijke omstandigheden, verandering in komt. Zo is 
de scholekster aanvankelijk alleen een kustvogel geweest, die vooral de stran- 
den en de kwelders langs het wad bevolkte. Na 1920 is dat vrij plotseling 
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De scholekster. Een nieuwe verschijning in het 
Westfriese land , waarvan het aantal broedpa- 
ren sinds 1930 snel toenam. 

De kluut. Nieuwkomer in slikrijke zones langs 
akkergebieden . 



veranderd. Steeds vaker werden vogels broedend aangetroffen op graslanden 
en akkers in het binnenland. Die toename heeft zich doorgezet tot ver in de 
jaren zeventig. Pas na 1975 is een zekere stabilisering opgetreden. Wie zich 
in het voorjaar in West-Friesland bevindt kan zich nauwelijks voorstellen, dat 
de scholekster daar zestig jaar geleden niet of nauwelijks voorkwam. Overal 
kan men de vrolijke zwart-witte vogel aantreffen. Er valt een voorkeur waar te 
nemen voor het broeden op akkers en goed ontwaterde graslanden. Met zijn 
zware rode snavel is de scholekster in staat ook prooidieren, die vrij diep in de 
bodem zitten, te verschalken. Van de weidevogels, waarop straks nog nader 
wordt ingegaan, lijkt de scholekster zich het beste te kunnen aanpassen aan de 
gevolgen van intensivering van de landbouw en ontwatering. Belangrijk daar- 
bij is dat de scholekster als enige steltloper/weidevogel gedurende een korte 
periode zijn jongen voedt en daarbij bij voorkeur niet al te hoog begroeide 
graslanden opzoekt. 


Nieuwe soorten 


Ook enkele andere soorten vertonen de neiging, hoewel zeker niet zo uit- 
gesproken als de scholekster, hun broedgebied uit te breiden van het kustge- 
bied naar het binnenland. Zo viel in de jaren zeventig een toename van de 
kluut in het akkergebied van Noord-Holland waar te nemen. De laatste vijf 
jaar lijkt die groei weer tot stilstand gekomen. De kluut heeft een voorkeur 
voor plaatsen waar de plantengroei regelmatig wordt verstoord door graaf- of 
maai-aktiviteiten van de mens, zodat er open of laag begroeide plaatsen over- 
blijven voor de nestbouw. Zonder twijfel hangt dit samen met het feit dat de 
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kluut van nature broedvogel is van een dynamisch kustmilieu, waar wind en 
wisselende waterstanden een regelmatige plantegroei belemmeren. De kluut is 
daar broedvogel in zgn. pionierlandschappen en een dergelijke situatie treft de 
soort in ons polderland aan op de zo even genoemde plaatsen. Voorwaarde 
is wel, dat in de nabijheid een slikrijke bodem wordt aangetroffen, waar naar 
prooidieren kan worden gezocht. In landschappen waar onderbemalen sloten 
worden aangetroffen wil de kluut dan ook in klein aantal tot broeden komen. 
Het is niet duidelijk of hier sprake is van blijvende vestiging. De broedresul- 
taten van dergelijke vogels zijn door de grote kans op verstoring laag; kenne- 
lijk vindt er ieder jaar aanvoer van vogels van elders plaats. 

In West-Friesland was de kluut vermoedelijk rond 1920 geen broedvogel. 
Hoogstens kan hier en daar op buitendijks land langs de Zuiderzee de vogel 
hebben gebroed in een voor haar natuurlijke biotoop. Nu broedt de kluut op 
meerdere plaatsen in klein aantal. Op het terrein bij De Hulk en bij Schardam 
komt het broedgebied nog het meest overeen met de natuurlijke broedsituatie. 

Ook de bergeend is nu, in tegenstelling tot vroeger, in klein aantal broed- 
vogel van West-Friesland. Meestal vrij dicht bij de IJsselmeerkust. Belangrijk 
voor de grote vogel, die al van verre opvalt, is een broedplaats op een rustige 
plek, van waaruit de broedende vogel niet kan worden opgemerkt. Holten, in 
het duingebied vooral konijneholen, maar in de polder ook kunstmatige, zoals 
wijde draineerbuizen, maar ook strooklampen e.d. kunnen als broedplaats die- 
nen. Vanaf het begin van de jaren vijftig is de bergeend langzamerhand verder 
van de duinen en het kustgebied — haar oorspronkelijk biotoop — gaan broe- 
den. Meestal in klein aantal. Vooral op akkers en grasland op klei vinden we 
broedvogels en ook hier spelen onderbemalen sloten een belangrijke rol voor 
het voedsel. Vooral gebrek aan nestgelegenheid vormt een beperkende faktor. 
Waar nieuwe rekreatiegebieden ontstaan — aanvankelijk vaak met een dichte, 
moeilijk doordringbare houtopstand - hebben bergeenden als broedvogel een 
kans zich uit te breiden. 

In feite is het denkbaar dat de toename of de vestiging van de drie boven- 
genoemde soorten samenhangt met veranderingen die buiten West-Friesland 
hebben plaatsgevonden. Erg duidelijk is dat niet. Mogelijk gaat het hier, zeker 
in de twee laatste gevallen, om tijdelijke vestigingen. De geschiedenis van een 
vogelsoort is geen statisch gegeven, maar populaties zijn vaak in de loop van 
een groot aantal jaren aan aanzienlijke schommelingen onderhevig; deels ver- 
oorzaakt door het milieu, mogelijk ook door een interne dynamiek. 

Een aantal soorten is in West-Friesland en omringende gebieden toegenomen 
door veranderingen in het landschap in de naaste omgeving. Het zgn. Flevo- 
effekt heeft een tijdelijke vestiging of toename van een aantal soorten veroor- 
zaakt. Het verschijnsel hangt samen met de inpolderingen van Oostelijk- en 
Zuidelijk-Flevoland en betreft een aantal soorten, dat zich bij voorkeur vestigt 
in dichte rietvegetaties. Na de drooglegging van Oostelijk-Flevoland in 1957 
ontstond daar een groot rietareaal, waar zich talrijke rietvogels konden vestigen, 
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die daar onder zeer gunstige voorwaarden konden broeden. Na het in cultuur 
brengen in de jaren 1964-68 verdwenen die rietvelden vrij plotseling, waardoor 
een aantal soorten uitweek naar omliggende, kleinere rietvelden. Zo waaierden 
sommige soorten, als de snor, die met zijn eentonige krekelachtige zang vooral 
m de avond van zijn aanwezigheid blijk geeft, maar ook de baardmees, de 
waterral en enkele minder algemene ralachtigen uit over rietterreinen van ons 
land. Een aantal soorten heeft zich ook in West- Friesland kunnen handhaven 
op sommige plaatsen, zoals bijvoorbeeld de snor in ’t Ven en de baardmees 
in enkele gebieden, maar de grote invasie is toch spoedig tot stilstand geko- 
men. Mogelijk ook omdat in het in 1968 drooggevallen Zuidelijk-Flevoland 
nieuwe rietgebieden ontstonden. 

Baardmezen, die ook ’s winters in ons land verblijven, hebben zich aangepast 
aan de voedselsituatie in de winter, ’s Zomers zijn het insekteneters, ’s winters 
door een ingenieuze aanpassing van de maag eten ze vooral zaad, dat ze zoe- 
kend in het riet proberen te verschalken. In strenge winters met veel sneeuw 
blijken ze alleen in zeer uitgestrekte rietvelden, zoals die in Flevoland en bij 
het Zwartemeer voorkomen, te kunnen overleven. 

Enkele soorten zijn in West-Friesland toegenomen, omdat het areaal van de 
soort zich heeft uitgebreid. Dat wil zeggen dat het totale verspreidingsgebied 
zich heeft verbreed in noordelijke en noord-westelijke richting. Het meest spek- 
takulaire voorbeeld hiervan, waarvan het effekt in West-Friesland duidelijk 
zichtbaar is, vormt de kuifeend. Tot 1940 een zeldzame broedvogel, na 1955 
zich heel snel uitbreidend, vooral over het poldergebied van Noord-Holland, 
vanaf 1965 ook over West-Friesland. Deze fraaie zwart-witte verschijning in 
onze poldersloten is nu al weer ingeburgerd, maar waar we deze welkome gast 
aan te danken hebben is niet duidelijk. Gedacht wordt aan het effekt van lang- 
zame klimaatveranderingen of inkrimping van het biotoop in oostelijk gelegen 
gebieden. Ook de aanwezigheid in grote aantallen van de driehoeksmossel in 
het IJsselmeer, dat als stapelvoedsel dient tijdens de overwintering, wordt met 
de uitbreiding in verband gebracht. 

Opmerkelijk is wel, dat de kuifeend pas laat broedt, meestal geen jongen heeft 
voor half juni en dat de aanwezigheid van grote hoeveelheden klein dierlijk 
voedsel in sloten een levensvoorwaarde is voor de pasgeboren jongen. 

Ook de uitbreiding van het broedgebied van een heel andere vogel, de turkse 
tortel is niet onopgemerkt aan West-Friesland voorbij gegaan. Van origine was 
de soort broedvogel van steppengebieden in Azië, maar vanaf 1900 heeft een 
langzame, maar gestage toename over geheel Zuid- en West-Europa plaatsge- 
vonden. Mogelijk is een verandering in de broedekologie de oorzaak van die 
opvallende uitbreiding van het broedgebied. Rond 1900 is de soort, die vooral 
broedde op huizen en bouwwerken, ook in bomen en struiken gaan broeden, 
waardoor haar voortplantingssukses gunstig werd beïnvloed. De steeds toene- 
mende populatie heeft daarna langzaam heel West- en Noordwest-Europa ge- 
koloniseerd. 

In 1949 broedde de turkse tortel vermoedelijk voor het eerst in ons land in 
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Harderwijk, in 1960 voor het eerst in Medemblik en een jaar later in Enkhui- 
zen. Nu is de turkse tortel een algemene broedvogel in ons land met niet min- 
der dan 60.000 - 100.000 broedparen, die we vooral aan treffen in de stad en 
haar randgebieden. Het is een echte kultuurvolger, die sterk afhankelijk is van 
het voedsel dat ze aantreft in de menselijke omgeving. Kippen- en eenden- 
fokkerijen, graanopslagplaatsen en ruige plaatsen op industrieterreinen hebben 
een duidelijke voorkeur. Bij de snelle uitbreiding heeft zeker een belangrijke 
rol gespeeld, dat zij in de genoemde terrein typen geen andere soorten als kon- 
kurrent aantrof. 

Kuifeend en turkse tortel zijn twee soorten, die de laatste 25 jaar sterk in aan- 
tal zijn toegenomen. Zij hebben, zoals al werd opgemerkt, hun verspreidings- 
gebied van Oost- of Zuidelijk-Europa naar het westen en noordwesten uitge- 
breid en zijn inmiddels een normaal verschijnsel geworden in ons landschap. 

Verdwijnende soorten 

Andere soorten daarentegen hebben de neiging hun verspreidingsgebied in te 
krimpen, dikwijls in samenhang met minder gunstige broedomstandigheden 
in een groot deel van hun areaal. 

Zo kunnen wij vaststellen dat bijvoorbeeld de grote karekiet, de snor en de 
spotvogel, die in ons land de westgrens van hun verspreiding bereiken, schom- 
melingen in dichtheden vertonen met een toenemende tendens tot verminde- 
ring. Vooral de grote karekiet, vroeger in rietgebieden een veel gehoorde vo- 
gel, is de laatste jaren schaars geworden. 
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Bij de ooievaar is al opgemerkt, dat het verdwijnen of verminderen van soor- 
ten mede een gevolg kan zijn van rampen, die in het overwin teringsgebied of 
tijdens de trek plaatsvinden. 

Zo is de grasmus, herkenbaar aan zijn eenvoudig zagerig liedje, dat vroeger 
vaak kon worden gehoord in geïsoleerde struiken in de ruigten van wegber- 
men en spoortaluds, in de jaren zestig vrijwel verdwenen. Vermoedelijk om- 
dat in de jaren 1968-73 de grote droogte in het Sahelgebied, aan de zuidkant 
van de Sahara erg veel slachtoffers heeft geëist. 

Iets dergelijks lijkt ook het geval met de gekraagde roodstaart, een holenbroe- 
der, die vaak de nabijheid van de menselijke bewoning zoekt. Beide soorten 
blijken zich de laatste jaren in ons land weer enigszins te herstellen. Maar het 
is begrijpelijk, dat eerst de meest optimale biotopen weer worden bevolkt, en 
die vinden we vooral in het kleinschalige boomrijke landschapstype op de hoge 
gronden in het oosten van ons land. 

Ook de zomertaling, onze enige broedende eendesoort, die ver weg trekt tot in 
Midden-Afrika, heeft vermoedelijk ernstig te lijden gehad van de Saheldroogte. 
Nadat de zomertaling in het begin van de eeuw, vermoedelijk tengevolge van 
klimaatsverbetering, zich heeft uitgebreid en zeker zestig jaar geleden al een 
talrijke broedvogel geweest moet zijn van de meest drasse plaatsen in West- 
Friesland, is na 1970 de soort vrijwel geheel verdwenen. Het is een verheu- 
gend verschijnsel, dat de laatste jaren, vooral in de nog niet- verkavelde Gouw, 
weer een toename is vastgesteld. 

Wanneer we de lotgevallen van de bovenvermelde soorten bestuderen, kun- 
nen we vastsellen, dat in het broedgebied twee voorwaarden van groot belang 
zijn voor het voortbestaan van een vogelsoort. 

Voedsel moet, vooral in de broedtijd, in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn. 
Soms voor jonge vogels precies op het moment dat ze geboren worden. Plotse- 
linge droogte of koude kan tot gevolg hebben dat in bepaalde jaren het broed- 
resultaat van sommige soorten erg gering is. 

Daarnaast speelt nestgelegenheid een belangrijke rol. Ieder kent dat verschijnsel 
bij de kool- en pimpelmees. Als in nieuwbouwwijken nestkasten worden opge- 
hangen, komen deze leuke vogeltjes vrijwel onmiddellijk de omgeving opvro- 
lijken. Een groot aantal holenbroeders is in West-Friesland zeker in aantal ach- 
teruitgegaan, omdat goede nestgelegenheid steeds schaarser is geworden. Ter- 
loops brachten we dit al even ter sprake bij de kerkuil, maar renovatie, het af- 
breken van oude schuren en het isoleren van boerderijen en andere gebouwen, 
heeft ook een aantal andere soorten van hun nestgelegenheid beroofd. Gier- 
zwaluwen, die graag onder dakpannen van oude huizen broeden, zijn daar- 
door vooral teruggedrongen naar oude gedeelten van de grotere steden. 

De steenuil, vroeger algemeen in heel West-Friesland, komt alleen nog voor 
in redelijk groot aantal in de omgeving van Wijdenes, waar ze vrijwel altijd 
broedt in oude schuren of in schoorstenen of onder dakpannen van oude hui- 
zen. 
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Ook het rooien van hoogstammige boomgaarden en oude houtopstanden rond 
boerderijen heeft een aantal soorten vrijwel uit West-Friesland verdreven, zoals 
de holenduif en de grote bonte specht. Dat het ontbreken van goede nestge- 
legenheid de belangrijkste oorzaak was van het betrekkelijk schaarse voorko- 
men van de torenvalk aan het begin van de jaren zestig werd duidelijk toen 
men nestkasten ging plaatsen. De torenvalk houdt van open terrein, liefst met 
korte vegetatie, dat hem in staat stelt biddend vanuit de lucht veldmuizen en 
dergelijke te bejagen. West-Friesland is wat dat betreft dus een ideaal biotoop, 
maar, zoals gezegd, toch kwam de soort in West-Friesland maar in klein aan- 
tal voor. Plaatsing van nestkasten, waarmee in het Geestmerambacht in 1967 
werd gestart, veroorzaakte een plotselinge groei met niet minder dan 75%. Een 
groei die nu weer min of meer is gestabiliseerd. En een interessant bijverschijn- 
sel is dat de holenduif — in het verleden aangewezen op holten in oude bo- 
men — vaak van dezelfde nestkasten gebruik maakt als de torenvalk, wanneer 
die met haar jongen is vertrokken. 

Ruilverkavel i ngen 

Hierboven is een poging gedaan wat nader in te gaan op veranderingen in het 
broedbestand van een aantal vogelsoorten gedurende de laatste zestig jaar, om- 
dat gegevens uit een recent verleden het mogelijk maken een aantal trends aan 
te geven. 

Maar er is over de vogelwereld van West-Friesland meer te vertellen. 

We moeten dan wat nader ingaan op veranderingen in het landschap die in 
West-Friesland gedurende die periode hebben plaatsgevonden. Vogels leven, 
evenals trouwens alle andere diersoorten, in een bepaald milieu, waar zij een 
specifieke plaats innemen. 

Veranderingen in hun omgeving kunnen ze in beperkte mate opvangen. De 
ene soort is daar kritischer in dan de andere en dat betekent dat veranderin- 
gen in het landschap op sommige soorten een groter effekt hebben dan op an- 
dere. Soms zien soorten kans zich aan veranderingen aan te passen en zelfs ge- 
heel nieuwe terreintypen te bevolken. In andere gevallen kunnen betrekkelijk 
kleine veranderingen nadelig zijn voor het voortbestaan van een soort. 

Een van de grootste veranderingen, die in West-Friesland heeft plaatsgevon- 
den is de verandering van de grote open groene ruimte. We mogen stellen 
dat het open agrarisch gebied nog altijd het aspekt van West- Friesland be- 
paalt. Dat gebied is en was het domein van de vogels van het open kultuur- 
landschap. We denken dan in de eerste plaats aan onze weidevogels, die in de 
loop der eeuwen zich hebben aangepast aan de aktiviteiten van veeboeren en 
landbouwers en zich daar in veel grotere dichtheden hebben kunnen vestigen 
dan in hun natuurlijk milieu. Tot voor 40 jaar werd het agrarisch gebruik van 
de grond in sterke mate bepaald door natuurlijke omstandigheden en een aan- 
tal vogelsoorten voelde zich in die situatie goed thuis. Vooral het grondwater- 
peil legde beperkingen op aan de boer en bovendien was er sprake van een 
gedifferentieerd gebruik van de grond door de grote afwisseling van droge en 
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Patrijzen worden bedreigd door gewijzigde pro- 
duktiemethoden in de landbouw en door giftige 
bestrijdt ngsmiddelen . 

vochtige gebieden. De noodzaak tot een grotere produktie heeft echter tot een 
aantal ingrijpende maatregelen geleid, waar niet alle weidevogels even gunstig 
op hebben gereageerd. 

Allereerst heeft een betere regeling van de grondwaterstand een snellere gras- 
groei en een vroegere maaitijd gebracht. Ook het gebruik van kunstmest heeft 
er toe bijgedragen dat vaker kan worden gemaaid. 

Als we verder vaststellen dat er een intensivering van de mechanisatie is opge- 
treden en dat de veebezetting per kavel aanzienlijk is toegenomen, dan wordt 
duidelijk dat deze ingrijpende veranderingen een grote invloed hebben op het 
voortplantingssukses van onze weidevogels. 

Voegen we daaraan toe, dat de laatste twintig jaar vrijwel overal in West- 
Friesland ruilverkavelingen hebben plaatsgevonden, die hebben geleid tot een 
nivellering van het landschap, een betere waterbeheersing, vorming van gro- 
tere kavels en vooral ook een betere ontsluiting van veel gebieden, dan ver- 
baast het ons dat sommige vogelsoorten toch nog kans zien deze ingrepen te 
trotseren. Zo heeft de kievit, onze weidevogel bij uitstek, zich in de afgelopen 
vijftig jaar redelijk kunnen handhaven. 

De soort was hiertoe in staat, omdat zij over een bewonderenswaardig aanpas- 
singsvermogen beschikt. Rond 1920 broedde het overgrote deel nog in dras en 
vochtig grasland. Maar rond 1940 zag men steeds meer vogels droger grasland 
met een korte vegetatie opzoeken. De laatste decennia gaan steeds meer vogels 
broeden op bouwland, waar vooral in het vroege voorjaar de storingen aan- 
merkelijk geringer zijn. Na de broedtijd trekken de daar broedende vogels met 
hun jongen zo snel mogelijk naar grasland, waar ze voor de voedselvoorzie- 
ning van afhankelijk zijn. Verder is vastgesteld, dat de gemiddelde broedtijd 
van de kievit gedurende de laatste zestig jaar twee weken is vervroegd en ook 
deze gedragsaanpassing werkt natuurlijk gunstig op het voortplantingssukses. 
Andere weidevogels missen dergelijke aanpassingsmogelijkheden en zijn dui- 
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Jonge zwaluwen op een smalle richel langs een muur. Hopenlijk een niet verdwijnend beeld. 


delijk in aantal achteruitgegaan. De grutto, aangewezen op hoog grasland en 
later broedend dan de kievit, is duidelijk minder talrijk geworden, zoals ook 
blijkt uit landelijke cijfers. 

De tureluur is vooral teruggedrongen naar slecht ontwaterde en verruigde ter- 
rein typen en de kemphaan, de meest kritische van onze weidevogels, is uit 
West-Friesland vrijwel geheel verdwenen. Deze vogel heeft een voorkeur voor 
extensief beweid grasland en vochtig hooiland en vermoedelijk zijn de aantal- 
len in West-Friesland nooit erg hoog geweest. Nu wordt de soort vrijwel ner- 
gens meer aangetroffen, hoewel het veelzeggend is dat in 1982 één broedgeval 
werd vastgesteld in de nog niet verkavelde Gouw. Andere soorten die door de 
verandering van het open land vermoedelijk ook in aantal zijn verminderd zijn 
de veldleeuwerik (landbouwgif), de patrijs die vooral te lijden heeft van land- 
bouwgiffen en strenge winters, de graspieper die de grazige taluds en oneffen 
terreintypen bewoont en ook de vochtminnende watersnip. Zwaluwen, in de 
broedtijd afhankelijk van een groot insektenaanbod, hebben het door het ge- 
bruik van insektenbestrijdingsmiddelen moeilijker gekregen. Van de huiszwa- 
luw is vooral de laatste twintig jaar een flinke achteruitgang gemeld. De soort 
is onder meer op een aantal plaatsen verdwenen, waar vochtige klei — nodig 
voor de nestbouw — niet meer in wat drogere perioden kan worden gevon- 
den. De boerenzwaluw, nog altijd een karaktervogel van West-Friesland, is 
vermoedelijk ook in aantal gedaald, maar exakte gegevens ontbreken, omdat 
deze soort in tegenstelling tot de huiszwaluw niet aan de buitenkant, maar in 
boerenschuren en boerderijen broedt en derhalve niet gemakkelijk kan worden 
geïnventariseerd. 

Zoals al is vermeld zijn er ook soorten die zich in dat open landschap juist 
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hebben uitgebreid. We noemden de scholekster al, die met zijn grote snavel 
ook voedsel van diepere plaatsen kan bemachtigen en daarom ook op drogere 
gronden voorkomt. 

Ook ekster en zwarte kraai, geweldige afvalopruimers, zijn zeker toegenomen. 
Naast het feit, dat zij als alleseters in onze afvalmaatschappij altijd wel aan 
hun kostje kunnen komen, speelt bij deze soorten ook de geringere bestrijding 
door de mens een grote rol. Het is trouwens een opvallend verschijnsel, dat de 
mensen de laatste vijftig jaar een ‘humanere’ houding ten opzichte van de na- 
tuur hebben aangenomen en voor een aantal soorten, zoals de fuut, maar ook 
de kleinere zangvogels, heeft dat een positief effekt. (Denk aan wintervoede- 
ring, minder nestverstoring, minder vervolging). 

Verkavelingen hebben een sterk nivellerend effekt op de vogelbevolking. Heel 
opvallend is dat, als door verkavelingen het totale karakter van het landschap 
verandert, zoals dat bijvoorbeeld het geval was met typische oude vaarpolders 
in het Geestmerambacht, het gebied rond Hensbroek en grote delen van het 
Grootslag. Vooral de verkaveling van het Geestmerambacht, waar een uniek 
uitgestrekt vaargebied met een fijn net van kleine waterwegen en talrijke kleine 
tuibouwpercelen plaats heeft gemaakt voor een grootschalige rijpolder, is het 
effekt op de vogelbevolking ingrijpend geweest. Een groot aantal aan riet en 
stilstaand water gebonden soorten is daar vrijwel geheel of totaal verdwenen; 
zoals de dodaars, onze kleinste fuutachtige, die daar in 1966 nog met 50 
broedparen voorkwam. De kleine plevier, vroeger broedend op opgebaggerde 
akkertjes, evenals een aantal rietvogels, zoals de grote karekiet, de kleine ka- 


De watersnip. Vroeger talrijk. Nu alleen nog 
te vinden in verruigd weiland langs de IJssel- 
meerkust. 


De gr as pieper. Broedvogel van grazige taluds 
en oneffen terreinen. Komt in West-Friesland 
nog altijd op erg veel plaatsen voor. 
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rekiet en de rietzanger zijn verdwenen. 

Ook in het Grootslag zien we dergelijke ingrijpende veranderingen. In het 
Geestmerambacht, waar bij de verkaveling ook al enige aandacht werd besteed 
aan natuurbehoud vinden we in de Kleimeer nog een herinnering aan de grote 
vogelrijkdom die enkele decennia geleden in het Geestermerambacht moet heb- 
ben bestaan: een enkele roerdomp, bruine kiekendieven, waterral, porselein- 
hoen en watersnip zijn daar broed vogels in klein aantal, naast een in groter 
aantal voorkomende soorten als baardmees, rietzanger en snor. 

Het Oosterdel, waar aanvankelijk nog iets van het oude Geestmerambacht be- 
waard leek te blijven, is vrijwel geheel ten offer gevallen aan de woningbouw 
en hoewel we in dit verruigde landschap nog op interessante vogels kunnen 
stuiten, zal hier - op het vrij talrijke voorkomen van de fuut na - in de nabije 
toekomst niet veel meer van de vroegere vogelrijkdom zijn terug te vinden. 
Ook in het Grootslag heeft men om de oude Weelen een gebied gekreëerd, 
dat de herinnering aan de vroegere rijkdom levend moet houden in de zoge- 
naamde Natte Cel. Ook hier vinden we nu in de soms brede rietkragen en op 
en bij het ondiepe rustige water een aantal interessante vertegenwoordigers van 
onze avifauna op een klein oppervlak terug: rietgors, fuut soms in kleine kolo- 
nies, roerdomp, bruine kiekendief, bosrietzanger, kleine karekiet en rietzanger. 
Vermeldenswaard is ook nog, dat in het verkavelde gebied de bontbekplevier 
zich tot nu toe op een aantal bouwland jes in klein aantal weet te handhaven. 

Erfbeplantingen 

In het Westfriese landschap zijn de meeste dorpen ontstaan op wat hoger ge- 
legen stroomruggen. In grote delen van West- Friesland, vooral in het ooste- 
lijk deel, is sprake van lintbebouwing, vaak in min of meer evenwijdige lijnen 
in het open landschap. Op de stroomruggen en andere hogere delen treffen we 
eenvoudige dorpskernen aan en verder de meeste boerderijen vaak omgeven 
door rijk opgaand loofhout. Vooral deze lommerrijke erven, op vele plaatsen 
nog met rijk struweel, bieden plaats aan vogelsoorten die van nature een meer 
bosrijke omgeving opzoeken. Tijdens recente inventarisaties is komen vast te 
staan hoe belangrijk juist deze plaatsen zijn voor een aantal vogelsoorten. 

In de verspreiding van deze soorten is een zekere ,,logika vast te stellen. De fi- 
tis, onze meest algemene zomervogel, neemt vaak al genoegen met laag struik- 
gewas; grasmus, tuinfluiter en winterkoning verschijnen als de struiklaag on- 
doordringbaar wordt en wat lage boompjes in het landschap verschijnen. An- 
dere soorten zijn echter aangewezen op hoger opgaand hout, zoals de zwart- 
kop, de vlaamse gaai, de tjiftjaf, de vink, de spotvogel en in een nog „rijpere 
fase” kunnen de boomkruiper, de wielewaal, de grote bonte specht en de rans- 
uil zich vestigen. Dat optimale stadium treffen we in het Westfriese landschap 
vrijwel nergens aan, vooral ook omdat op de erven de struik- en kruidlaag 
„goed” worden onderhouden en daarmee veel voor vogels belangrijke broed- 
en voedselmogelijkheden verdwijnen. Het is van belang te wijzen op de grote 
betekenis van de beplanting op de oude boerenerven voor genoemde soorten. 
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Vroeger kwamen dergelijke „ongerepte” plaatsen veel meer in het gebied voor 
en vooral soorten als vink, spotvogel en wielewaal zullen zeker algemener ge- 
weest zijn. We moeten daarbij tevens bedenken, dat deze soorten ook als broed- 
vogel regelmatig voorkwamen in de hoogstammige boomgaarden, die in de ja- 
ren zestig verdwenen en plaats maakten voor de uit vogelkundig oogpunt ui- 
terst armzalige laagstammige beplantingen. 

Als we nog even stilstaan bij het typische karakter van de dorpen zien we de 
laatste decennia, dat de bebouwing op de linten niet alleen dichter is geworden, 
maar dat door de bevolkingstoename in verband met het overloopbeleid, vele 
dorpen zijn uitgegroeid en op vele plaatsen parkachtige dorpsuitbreidingen zijn 
ontstaan, waarvan een aantal vogelsoorten kon profiteren. Dat zijn onder meer 
de heggemus, die zich graag vestigt in het struikgewas, maar vooral ook de 
merel en in een wat latere fase de zanglijster. Twee vogels die de aanwezigheid 
van de mens niet schuwen en zich op dergelijke plaatsen goed thuis voelen. 
Ook de braamsluiper vestigt zich graag op dergelijke plaatsen en vooral als de 
mensen hun tuinen niet te netjes maken en een flinke ondergroei van kruiden 
en struiken laten ontstaan, kunnen kneu, putter en groenling, de laatste graag 
in coniferen, zich daar vestigen. Vooral de putter is in West-Friesland in op- 
mars, maar ook van groenling en braamsluiper worden steeds vaker broedge- 
vallen gesignaleerd. 

Samenvattend blijkt dat de meer aan parkachtig landschap aangepaste vogels, 
zoals bijvoorbeeld de merel, zeker zijn toegenomen in de laatste 60 jaar. De 
vogels daarentegen die hoger opgaand hout en ondoordringbaar struweel be- 
volken, zoals spotvogel, wielewaal en specht zijn achteruitgegaan. De laatste 
jaren is echter een ontwikkeling op gang gekomen, die mogelijk voor de ge- 
noemde soorten weer van belang kan zijn. Vooral rond de grotere steden en 
aan de randzones van natuurgebieden die uitgespaard of gerealiseerd worden 
in het kader van de landinrichtingswet, worden ten behoeve van de rekrea- 
tie soms over een aanzienlijk oppervlak, bossen aangelegd, waar we bovenge- 
noemde vogels soort voor soort zien verschijnen. Zo heeft men in het Streek- 
bos in Stede Broec al een groot aantal soorten als broedvogel vastgesteld: 
zoals fitis, grasmus, braamsluiper, tuinfluiter, zwartkopje, winterkoning, me- 
rel, zanglijster, bosrietzanger, vink, spotvogel en roodborst. De laatste soort is 
altijd als broedvogel schaars geweest in West-Friesland. Door de aanleg van 
dergelijke bospercelen zou de soort zich ook gemakkelijker kunnen verspreiden 
naar de andere beboste plaatsen. De aanwezigheid van vink en spotvogel wijst 
erop dat de bossen na een betrekkelijk korte tijd toch al in voldoende mate 
zijn uitgegroeid om deze soorten een plaats te bieden. Voor uilen en spech- 
ten is het bos tot nu toe duidelijk te jong om goede nestholten te bieden. In 
dergelijke nieuwe bospercelen dreigt echter het gevaar dat de mens na verloop 
van tijd de kruid- en struiklaag gaat verwijderen om het bosgebied beter ge- 
schikt te maken voor de rekreatie. Als dat te rigoureus gebeurt zal dat van- 
zelfsprekend weer een negatief effekt hebben op het voorkomen van een aan- 
tal soorten, zoals hierboven al werd vermeld. 
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Een beeld van de veranderingen in West-Friesland en de gevolgen hiervan voor 
de vogelbevolking zou niet volledig zijn, als niet nader zou worden ingegaan op 
de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de grotere stedelijke gebieden. 
Stadjes als Hoorn, Enkhuizen, de dorpen in het huidige Stede Broec, Schagen, 
Heerhugowaard en in wat mindere mate Medemblik, die zich zestig jaar ge- 
leden nog kenmerkten door hun verbondenheid met de agrarische omgeving, 
zijn uitgegroeid tot flinke stedelijke agglomeraties. Uitgestrekte industrieterrei- 
nen zijn ontstaan, sportvelden, volkstuincomplexen, dikwijls aan de rand van 
het agrarisch gebied en nieuwbouwwijken met een parkachtige aanleg, soms 
met wijkparken van enige om vang. 

In de steden zelf vinden we nog altijd een oude binnenstad met kleine en gro- 
tere stadstuintjes, dikwijls met een kleinschalige struktuur, waar zich huismus- 
sen, winterkoning en heggemus thuisvoelen, maar ook merel en zanglijster en 
waar de gierzwaluwen zich in kolonieverband vestigen, zich verzekerd wetend 
van een ruim voedselaanbod van muggen langs de IJsselmeerkust. De turkse 
tortel is hier een nieuwkomer, en soms de zwarte roodstaart, die met zijn 
droge liedje graag op t.v. -antennes gezeten de aandacht trekt. Ook spreeuwen 
(typische kultuurvolgers) bepalen het vogelkundig aspekt van de binnenstad. 
In de nieuwbouwwijken vestigen zich vooral merel en in een latere fase de 
zanglijster en in de wijkparken zien we dezelfde suksessie aan bosvogels optre- 
den als elders vermeld. Meestal echter beperkt de opruimwoede van de mens, 
die bang is voor een dicht en rijk gevarieerd struweel en alles wat niet in tuin- 
centra te koop is onkruid noemt, de komst van tuinfluiter, zwartkop en braam- 
sluiper. Maar de putter en de groenling voelen zich hier goed thuis, evenals de 
kneu en de ringmus in de randzöne op de overgang naar het agrarisch gebied. 
Kortom, hoewel de stad op zichzelf geen leefmilieu vormt dat voor veel soor- 
ten erg aantrekkelijk is, maakt de variatie aan terreintypen het mogelijk hier 
toch aardige waarnemingen te doen. 

Aan het slot van deze bijdrage nog een enkel woord over de gebieden langs 
de 126 km. lange omringdijk en de buitendijkse terreintjes die aan het IJs- 
selmeer liggen. Langs de Westfriese dijk vinden we op meerdere plaatsen, zo- 
wel aan de west- als noordkant nog een aantal diepe doorbraakkolken; herin- 
neringen aan een tijd toen het Westfriese gebied voortdurend werd bedreigd 
door de zee. Deze kolken met het omringende rietland en de verruigde vege- 
tatie daaromheen vormen aantrekkelijke biotopen voor kleine karekiet, futen, 
tafeleenden, meerkoeten, waterhoentjes en kuifeenden. 

Zeldzamer soorten, die vooral meer rust behoeven en zich vroeger meer in hun 
element voelden in de zeker uitgestrektere randzönes van dergelijke kolken, 
zijn vrijwel verdwenen. Dertig jaar geleden broedde hier nog de grote karekiet. 
Op sommige plaatsen hoorde men de roerdomp of zag men de bruine kieken- 
dief boven het riet zweven. In het algemeen kan men stellen dat deze gebie- 
den sterk verarmd zijn. Niet in het minst omdat ze nog al eens voor opslag 
van afval worden gebruikt. De buitendijkse gebieden langs het IJsselmeer wer- 
den zestig jaar terug nog begrensd door de aan eb en vloed onderhevige Zui- 


derzee. Volgens ooggetuigen waren die buitendijkse terreinen grotendeels kaal- 
soms begroeid met zeekraal en behalve een enkele visdief of kluut zullen hier 
met veel vogels hebben gebroed. Tegenwoordig is dit duidelijk ^anders Voo a 

mLf 7 SSen Schellinkh r Cn Wl ' denes ’ waar na di watersiioodvan 
^ aantal putten ontstond - waarvan de uitgegraven klei gebruikt werd 

ZJ e Z u de T^ OP “ ho « en - 21 <n enkele aükkel.jke fog kebild „ 
ontstaan. Het bekendst is de Kleiput bij Schellinkhout, waar nu een kSmeeu 
wenkolonie van naar schatting 4000 broedparen broedt en ook net- en water- 
vogels als kleine karekiet, kuifeend, slobeend en tafeleend broeden, met nu en 
H " . de TTr r verrui ë de delen een enkele dodaars. In de rietvelden langs het 
n 1 '7 At™ * «*** voer gekregen. Hun aantal is, zoals overigens 

alleTn al d in e ’t d v en h? ’f* toe S enomen - Van 1968 tot 1980 steeg 
alleen al in t Ven bij Enkhuizen het aantal broedparen van 9 tot 152. ^ 

In dit artikel is een poging gedaan een beeld te geven van de veranderingen 

eke nS votLdi V n ” de 2est * *ar. Het beeld" 

zeker met volledig. Door de beperkte omvang van deze bijdrage konden niet 

alle soorten aan de orde komen. Bovendien is al eerder gezegd dat er grote la- 

ik n d e a VriV 0n2e H nniS 2itten . r betrekkin g « de meeste soorten. Tofh hoL 
k dat dit artikel er toe zal bijdragen dat velen, die de natuur een goed hart 

toedragen, wat nauwkeuriger zullen letten op het effekt dat veranderingen in 
hun leefomgeving hebben op de vogelwereld. ^ 

Door met zorg om te gaan met datgene wat nog behouden bleef zullen ook 
komende generaties nog kunnen genieten van datgene dat wij nog 

vanzelfsprekend vinden. En vogels horen daar zeer nadrukkelijk bif ^ 

Rest mi) een woord van dank uit te spreken aan de velen, die mij bij het sa- 
menstellen van dit artikel hebben geholpen. Enkelen ervan wil ik met name 

kZl '/T t B d< ; R u u,I - er Ult Wijdenes en J.L. Verhoeven uit Boven- 
arspel. Zonder hun hulp had ik dit artikel niet kunnen schrijven. 


Alkmaar, voorjaar 1984 


Piet Zomerdijk. 
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ï; Het Westfries van toen en van nu 

•r 

J 

n Het dialect op zijn retour 

i De constatering dat in ons land vele dialecten op hun retour zijn, dat ze steeds 

meer worden geïnfiltreerd door het z.g. Standaardnederlands, is geenszins on 
gineel en evenmin van vandaag of gisteren. _ b 

i Daartegenover staat dat juist dialecten die „bedreigd" worden zich dikwijls 

t mogen verheugen op een hernieuwde belangstelling en groeiende waardering. 

; Nostalgie is „in”, ook met betrekking tot taalgebruik dat herinneringen oproept 

[ aan die „goeie, ouwe tijd”. 

Wij kunnen m.b.t. het Westfries opmerken, dat er de laatste jaren door ve- 
len naar wordt gestreefd dit dialect in woord en geschrift te etaleren of zelfs te 
propageren. Dat dit streven wordt ingegeven door verschillende motieven doet 

hier niet ter zake. uw/ 

Men kan in alle nuchterheid zeggen, dat er weer een markt is voor het West- 
fries. Bekende en minder bekende „stukkiesskroivers” krijgen de kans zich se- 
rieus of schertsend, geestig of platvloers, uit te leven in dag- of weekblad in 
dorps- of reclamekrant. Cabaretiers en conferenciers vinden voor hun West- 
fries repertoire een gewillig en vaak kritiekloos gehoor. Talrijke Westfriese ro 
mans en verhalenbundels en verscheidene Westfriese grammofoonplaten heb- 
ben de weg naar de hongerige consument van het Westfries gevonden. 

Op meer ideële basis zijn particulieren of groepen actief om het dialect van 
hun gewest vast te leggen en te bestuderen of zelfs om het nieuwe impulsen 

Nu kan men over het hiervoor gesignaleerde verschillend oordelen, het blijft 
een feit, dat het Westfries van pakweg een zestig jaar geleden in velerlei op- 
zichten verschilt van dat van nu. 

Maatschappelijke veranderingen 

Het hoeft geen betoog, dat zich ook in West-Friesland gedurende de laatste 
halve eeuw talrijke maatschappelijke veranderingen hebben voltrokken - of 
zich nog voltrekken - , veranderingen die met name na de Tweede Wereld- 
oorlog in een stroomversnelling zijn geraakt. 

Wanneer wij onze manier van leven vergelijken met die van onze ouders ot 
grootouders, kunnen we o.a. opmerken, dat we anders wonen en werken, dat 
we ons anders kleden, dat we anders eten, ons anders amuseren en vaak ook: 

dat we anders denken. , . 

West-Friesland is al lang niet meer een min of meer besloten, geïsoleerd gebied 
met een duidelijk herkenbaar eigen karakter, met een bevolking die zich gro- 
tendeels autochtoon Westfries kan noemen en zich uitsluitend bedient van haar 
eigen dialect. Moderne verkeerswegen doorsnijden het gewest en hebben het 
van alle zijden opengebroken. De migratie op grote schaal, het onderwijs en de 
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nieuwsmedia hebben het doen en laten van de Westfries danig beïnvloed. De 
landschappelijke veranderingen, o.a. in de vorm van stads- en dorpsuitbreiding 
en van grootscheepse verkavelingen, hebben het „gezicht" van West-Friesland 
ingrijpend gewijzigd en - helaas - vaak ook ernstig geschonden of ontsierd. 
Het is logisch, dat door al deze veranderingen ook het Westfries dialect zijn 
tol heeft moeten betalen, met name waar het de woordenschat betreft. 

Het ,, beste" Westfries?. . . 

Wanneer ik op verzoek van allerlei verenigingen een praatje houd over „De 
Westfries en zijn taal”, krijg ik steevast de vraag: „Waar wordt nü nog het 
beste W estfries gesproken? Als ik dan antwoord „In de bejaardencentra", weet 
ik, dat ik een soort dooddoener debiteer, waaraan elke nuance ontbreekt. 
Uiteraard zijn er ook nog heel wat Westfriezen van middelbare of zelfs van 
jeugdige leeftijd die nog een behoorlijk mondje Westfries spreken, maar in het 
algemeen kan men toch waarnemen, dat deze groepen - en met name die van 
de jongeren — de invloed van het oprukkende „algemeen Nederlands” veel 
sterker ondergaan dan de „oude garde” dat doet. 

Talrijke Westfriezen zijn min of meer tweetalig geworden. Zij weten in hun 
taalgebruik - zij het vaak na veel inspanning - dialect en standaardtaal te 
scheiden. Wellicht nog groter is echter de groep van de „gemengdtaligen”, de 
groep die de grootste moeite heeft dialect en standaardtaal uit elkaar te hou- 
den, met als resultaat: een ratjetoe van Westfries Nederlands of van Neder- 
lands Westfries. 

Een moeilijke opgave 

Intussen is het een moeilijke en gecompliceerde opgave in concreto aan te ge- 
ven welke veranderingen het Westfries - met name het gesproken Westfries - 
in de loop van de laatste halve eeuw heeft ondergaan. Slechts een onderzoek op 
grote schaal, verricht door talrijke deskundige medewerkers, zou de hierboven 
gestelde opgave tot een bevredigend einde kunnen brengen. Aangezien echter 
voor deze „aanpak de tijd en de middelen ontbreken, zult u, geachte lezer, 
het moeten doen met het materiaal dat ik moeizaam bijeen heb gesprokkeld. 
Ten einde enig systeem in mijn bevindingen aan te brengen, heb ik de vol- 
gende onderscheidingen gemaakt: 

1. veranderingen m.b.t. de uitspraak 

2. veranderingen m.b.t. de vervoeging, de verbuiging en de woordvorming 

3. veranderingen m.b.t. de constructie van woordgroepen en zinnen, o.a. waar 
het de woordschikking en het gebruik van verbindingswoorden betreft 

4. veranderingen m.b.t. de woordenschat. 

Ik heb uit mijn materiaal slechts een keuze gemaakt, die - naar ik hoop — il- 
lustratief genoeg is voor het beoogde doel. 
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1. Klinkersysteem 


In het volgend overzicht duidt de eerste klinker of tweeklank op een veelal 
verouder(en)de uitspraak of uitspraakvariant, terwijl de klinker of tweeklank 
achter het pijltje de meest gangbare hedendaagse uitspraak aangeeft. Veel voor- 
beelden van woorden met een verouder(en)de uitspraak zijn o.a. te vinden in 
de (oudere) jaargangen van „West-Frieslands Oud en Nieuw”, 
e — . a; o.a. derm, dwers, erremoed, herk, kern, mer(k)t, terf, verken, werm 
. i — a; o.a. bloiskip, boskip, gereeskip, weddeskip . o a; in: korper, pod 

(dier) • a — * e; o.a. atter, darde, hangel, hangele, hangsel, garst, gasp, karst, 
lange (lengen), langte, narf, pars, rak, skarp, stark . a — ► o; in: mat (vlin- 
der) • ü — ► e; o.a. ürges, nürges, vürder, würk . aa — ♦ e; in: aakster . ee — » e; 

0. a. onderweeg, veer, veerder, veers • oi — ♦ e; in: voinster, woinbreêuw (wenk- 
brauw) • e — ► i; o.a. anrechte, oprechte, uitrechte, gest, hette, temenste . u — > 

1, o.a. guns (ginds), vrund, rub • oi — > i; o.a. koind, Poinster (Pinkster) spoin 
(spinde), voind, woind, woinde, woinsel (windsel) . ü — > o; o.a. kürrel, vtirm, 
vürst . o — * u; o.a. gelok, gerocht, mos(k), nochter • ee — ♦ aa; o.a. ere (ade- 
ren), geer, rechtveerdig, vergere, verjere, weer (bijv. nw.) .ei — > aa; o.a. slein, 
stein, jeige, neist, meizele, meit (inhoudsmaat), keikele .ie — * aa; in: Ierswoud 
(Aartswoud) * ie — ♦ ee; o.a. domenie, ferwiel (fluweel), gemien, houwiel, hiel, 
liem • aa — » ee; in: staal (van een bijl), vlaremuis .eu-.ee of eê; o.a. deul, 
beuzem, preuvele, skeule • oi — > ie; in: oip, ontroive • oe — > oo; o.a. boeskip 
(boodschap), doemenee, noemenasie, koegel, poepelier . eu — ♦ oo; in: keuning, 
meulen, veur . aa — * ie; in: vlaar, vlareboum . ou — > uu; o.a. grouwe, klou- 
wen, louw, spouwe . oe — * uu; in: kloentje (kluwentje) • uu — * ui; o.a. kuul, 
sluuk, plusies, kruwagen . ie — > ui; in: kieken . u — > ui; in: alikruk, sukker, 
opdukke • oo — * ui; in: krowagen . ee — » eu; in: lene, lening • ou — > eu; in: 

douge, dougeniet «o — > eu; in: zog . uu — » eu; in: bugel, guul . ee > oi; in: 

eek, ekehout . ie — * oe; in: opie . oo — . oe; in: swoord, woord, pendóre . ei . 

aai; o.a. kreië, meië, neië, sweië, weië, zeië • eêuw — > auw; in: fleêuw, kleêuw, 

reêuw, woinbreêuw • oe — > auw; in: bloemaan (blauwmaan) • oe * ou; in: 

skoer(schouder). 

Medekli nkersysteem 

ft — > dit; o.a. after, graft, kluft (klucht, helling), kroft, slufter . fn — , n; 
in: fnieze . k — . t; in: brandenekel . mp — . m; in: skompel . sk — s; o.a. 
broesk, ouwsk, miersk, groosk, wask, mosk, viske . sk — > k; in: skrasse. 
Afval van e(n) aan het woordeinde; o.a. kerremenaad, laad, skaad, spaad, 
steed, sneed, tevreed, sukkelaad. Uitval van d in het woordmidden; o.a. buul, 
eek (edik), ere (aderen), op z n eêlst (edelst), voigedale, kortaams, mulder 
(middeldeur), weêuw, weenaar, Memelik (Medemblik). Invoeging van d na 
1 of n; o.a. speulder, ofvalder, stilder, anstelderai, fesoendelek, kos(t)winder, ’n 
enkelde keer . Toevoeging van (n)d aan het woordeinde; o.a. ovend, enkèld, 
dubbeld, middend, lestend, hittend, tommed, kikkerd . t aan het woordbe- 
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gin, in: tsestig, tseuventig, tnegentig . Toevoeging van t in het woordmidden; 
o.a. hefte, (an)skafte, preste, gelegenthoid, oigentlek . Toevoeging van t aan 
het woordeinde; o.a. genogt, wurft, kraft (karaf). 

Veranderingen m.b.t. de vervoeging, de verbuiging en de woordvorming 

Vervoeging 

Vooral de vervoeging van sterke en onregelmatige werkwoorden toont nogal 
wat dialectische variaties, waarvan sommige min of meer als ouderwets kunnen 
worden bestempeld, met name waar het de vormen van de verleden tijd en de 
vorm(en) van het voltooid deelwoord betreft. Achter de volgende voorbeelden 
staat tussen haakjes de meest gangbare hedendaagse vervoeging vermeld, 
hai worde, wier (werd), hai ees (oisde) er van, ik rees (roisde) mit de troin, ik 
wos (waste) m’n hande, ik gong (ging) nei huis, ik sleig (sloeg) ’m dood, ik 
sting, stong (stond) te wachten, wat gouwe (golde) de bigge?, ik spold (speld- 
de) ’t op m’n jas, ik hew ’t er op spolden (speld), ik wons (wenste) ’m ge- 
lukkig nuwjaar, ik hew ’m ’t beste wonsen (wenst), ik holp (hielp) mee, ik 
hew dat nooit keunen (kend), ze laaie, leeë (lagge) nag te bed, ze woege (wo- 
ge) honderd kilo, ik waar (was) niet thuis, hai bleisde (blies) de keers uit, ’t 
zon (zinde) ’m slecht. 

Verbuiging 

Ik beperk me hier tot het geven van een aantal meervoudsvormen dat min 
of meer verouderd is: manse, vrouwse, oumse, neefse, nich(t)se, knechse; ge- 
legenhede(n)s. 

Woordvorming 

Ook hier weer volsta ik met het wijzen op enkele woordvormingsverschijnse- 
len die een min of meer ouderwets karakter vertonen: krakelbien, vasteldag, 
stremmeles, zageles, groetenis, verlangst, gebrekkelek, vergetelek. 

Wat de vorming van verkleinwoorden betreft kunnen we opmerken dat o.a. het 
achtervoegsel -ke steeds minder wordt gebruikt, b.v. popke, neuske, doöske, 
deurke, en dat dit eveneens geldt voor vormen als manje, tonje, penje enz. 

De vormen louve en bruike worden steeds meer vervangen door gelouve en 
gebruike. Voor een uitvoeriger beschrijving van woordvormingen die een ver- 
ouder(en)d karakter hebben, verwijs ik naar mijn dissertatie ,, Woordvorming in 
het hedendaags West fries", blz. 135 e.v. 

Veranderingen m.b.t. de constructie van woordgroepen en zinnen 

Interessant zijn o.a. bepaalde genitiefrelaties die men door de jongere genera- 
tie dialectsprekers weinig meer hoort gebruiken. 
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Ik wijs o.a. op de volgende constructies: 

a. combinaties met een dubbele genitief, b.v. Ik vind jullies Annie's huis mooier 
as jullies Piet-es. Hullies vaders boereplaas is allang al sloupt. 

b. bez. vnw. + aanw. vnw. (die of dat), b.v. Moin die joon moet onder dienst. 
Oós die joos benne allegaar al trouwd. Wat hewwe ze mit jou(w) die auto 
uithaald? Heur dat moidje is wegloupen. 

c. eigennaam in de genitiefvorm + aanw. vnw. (die of dat), b.v. Arie's die 
jongste joon werkt bai Piet Vriend. Klaas-es dat moidje wordt 'n zundag an- 
nomen. Piet van Diepen-es die ouwe boereplaas wordt sloupt. 

d. bez. vnw. (al dan niet in de genitiefvorm) + eigennaam + aanw. vnw. (die 
of dat), b.v. Hoe is 7 nou mit jullie(s) Annie dat jongste moidje? 7 Is voor 
oös Piet die oudste joon puur zo'n ofvalder. 

Voorts noteer ik nog willekeurig de volgende constructies die doorgaans van 
de oude stempel zijn: 

hai is an 7 zien stinkend roik; an zuster an 7 horen mag ie in kort nei huis ; 
ze benne an 'n nuwe skuur voor 'm te bouwen ; je moete nag 'n dag ien of twei 
wachte; je hewwe alles toe je verdoen; hai weunt zoid-an de kerk; hai weunt hier 
vedaan de are kant Tolweg; hai weunt puur omveer; ze hewwe geloike twei (2- 
2) speuld; weet je wie ik lezen hew die er dood is? enz. enz. 

Veranderingen m.b.t. woordenschat 

In mijn inleiding wees ik op allerlei veranderingen die mede van invloed zijn 
geweest voor het dialect. Wellicht is deze invloed het duidelijkst waarneem- 
baar op het terrein van de woordenschat. Honderden woorden en zegswijzen 
zijn geleidelijk in onbruik geraakt of worden alleen nog incidenteel door de 
oudere generatie gebezigd of herkend. In een volgend artikel hoop ik uitvoe- 
riger in te gaan op het hier bedoelde verschijnsel. 

Aan het slot van dit artikel wil ik volstaan met een willekeurige opsomming 
van dialectwoorden die naar mijn ervaring het predikaat verouderd of verou- 
derend kunnen krijgen. Ten einde uw zelfwerkzaamheid te prikkelen, heb ik 
bewust geen vertaling gegeven van het hier volgend Westfries idioom uit ,,de 
oude doos”: 

achte(r)ling, achterlastig, alsans, ankleêuw, barreboks , bedeidelek, beheeftig , best- 
vat , boekele, bullouper, bup , deimt, diggeleskipper, douplokkie, fransie, eizeltje, 
hondesnor, houpstoups, kerkzègger, kiereboe , kletjakkie, knarselbien, kraambe- 
waarster, kreen, jaadtoid, lessieversjouw, blikmanese, lötersdag, magnietig, gist- 
kladder , melkprutter , meugebet, neinemend, neizig, nietemoiterig, metelek, kaas , 
koil-doil, plating, slaggie, poppesnor, robbekluite, smakkerseivend , spanbotte , 
spierewuppe, sprugtel, swerinne, swisser, taat, trommelbol, tweidammig, uite- 
lemoite, uitkleider, vergerve, vierduisdoösie, vragelering , vuilendig, wapeling, 
wassiesdoösie, wegklouklinge. 

Heiloo, herfst 1983 Jan Pannekeet 
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Turnen in West-Friesland: lange 
weg van dorpscafé naar sporthal 


7 GYMNASTENLIED 

Geen zang klinkt zoo schoon en geen toon wordt gehoord , 

Die meer ons begeestert , die meer ons bekoort; 

Geen lied klinkt zoo krachtvol , zoo innig gemeend , 

A/j 7 //W gymnasten als broeders vereend. 

Dan worden eendracht en vriendschap gestaald , 
wordt de juichtoon vol geestdrift herhaald. 

En daverend rolt dan langs velden en vloed: 

Het Vrank, en het Vrij en het Vroom en het Vroed! 

W.A. Woelders 

Uit den 5den druk van de uitgave in zakformaat 
(1916) van het tekstboekje: „Kun je nog zingen, 
zing dan mee". 

Hoeveel keer zal dit lied hebben geklonken bij het begin van een vergadering 
en niet te vergeten bij de aan vang van uitvoeringen, wanneer op deze tonen 
de vaandelgroet werd gebracht. Maar het is niet meer van deze tijd en het is 
er mee gegaan als met ons volkslied - het Wilhelmus - ; zij het dat het zin- 
gen van het Bondslied, zoals het later werd genoemd, nog minder voorkomt. 
Er zijn meerdere keren pogingen aangewend om de tekst te vernieuwen of een 
geheel nieuw Bondslied te komponeren, maar die zijn nimmer geslaagd. 

Toch was het een indrukwekkend gebeuren als op turnfeesten de deelnemende 
verenigingen zondagmiddag waren opgemarcheerd, de vlaggen en vaandels 
naar voren waren gekomen en op de tonen van het Bondslied, gespeeld door 
het plaatselijke fanfare-korps, de vaandelgroet werd gebracht en de honderden 
deelnemers en het publiek mee zongen. 

In de eind zestiger- en in de zeventiger jaren behoorde men de tekst te ken- 
nen bij het afleggen van de jeugd-vaardigheidsproeven! Krampachtige pogin- 
gen om in een veranderende wereld oude waarheden vast te houden. Het is 
niet anders. 

Zestig jaar historisch genootschap „Oud West- Friesland”. Dat houdt in óók 
terug kijken op de eigen jeugd, vertrouwde klanken horen en even zovele her- 
inneringen oproepen. Uit de gymnastiek-, uit de turnwereld in dit geval. 

Vóór de tweede wereldoorlog was het voor velen in West-Friesland alleen maar 
mogelijk om gymnastiek of voetbal als sport te kiezen. Ook in primitieve om- 
standigheden (lokaliteiten en velden) was het namelijk mogelijk de elementaire 
vormen van déze sporten te bedrijven. In de steden waren de omstandigheden 
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meestal beter en de variatiemogelijkheden wat groter. Pas in de tweede helft 
van de jaren zestig en eerst volop in de jaren zeventig werd op het Westfriese 
platteland de achterstand weggewerkt. 

Ik herinner mij nog dat op 13 november 1965 in de vergadering van het 
Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond (K.N.G.V.) de heer Van Verre 
afscheid nam als bondspenningmeester. Hij schetste daarbij de belangrijke voor- 
uitgang ten aanzien van de akkommodaties in zijn periode als aktief turner 
en als bestuurder. In zijn jeugdjaren, dat zal zo omstreeks 1920 zijn geweest, 
„oefenen in een kolenschuur en nu — 1965 — goede gymnastieklokalen 
Waarom die uitspraak toen zo’n indruk op mij maakte? Wel, de vereniging 
„Beatrix” in Opperdoes had toen nog haar oefenlokaliteit in wat eens een ko- 
lenschuur was. Van Verre kwam uit het Waterweggebied en in West-Friesland 
was de kommissie tot het stichten van het eerste overdekte zwembad toen nog 
maar 3 jaar met de voorbereidingen bezig en die zouden nog vele jaren ver- 
gen! Er was een achterstand in te halen in West-Friesland! 

In plaatsen met vervolg-onderwijs kwamen de eerste gymnastieklokalen. Ze 
kwamen ook bij de grotere lagere scholen. Vele jaren immers waren 400 leer- 
lingen de minimum-grens voor het realiseren van een aan de eisen voldoend 
lokaal! 

In verschillende dorpskernen is de bouw van het dorpshuis een oplossing ge- 
weest. Hoe blij was de Turnkring „West-Friesland” niet met het dorpshuis in 
Andijk en later met dat in Hoogwoud. 

Sportzalen en sporthallen. Anno 1984 héél gewoon. Hun komst in ons ge- 
bied kunnen wij ons nu nauwelijks meer voorstellen. Toch waren dat grote 
verbeteringen in vergelijking met de situatie daarvoor: in de steden eenvoudige 
gymnastiek-lokalen met beperkte uitrusting en in de dorpen was het dorps- 
café veelal de enige aangewezen plaats. Oefengelegenheid in de toneelzaal, 
soms in de kolfbaan; maar soms ook op het toneel van 10 bij 4 meter. Voor 
de rekstok was in het midden een uitbouw naar boven gemaakt, waardoor 
dan mogelijkheden aanwezig waren voor het maken van de reuzenzwaai. 

In de jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de sport- 
vereniging „Sparta” te Winkel lees ik: „dat Willem Fijnheer één van Spart a's 
beste gymnasten is geweest. Met de reuzendraai op de rekstok haalde hij een 
stuntje uit. Als hij boven was zette hij zijn voeten in een gat in het plafond en 
bleef zo staan: tot groot vermaak van het publiek" . Dat kwam echt niet alleen 
voor in Winkel. Op vele plaatsen zullen wat uit de kluiten gegroeide turners 
eenzelfde verhaal kunnen vertellen. . . 

De ringen vond men soms in de doorrijs tal. Alleen bij mooi weer was het mo- 
gelijk dit onderdeel buiten af te werken. 

Nog geeft de vereniging W.I.K. te Hauwert haar uitvoeringen op het kleine 
toneel van het dorpscafé. De evenwichtsbalk kan juist tussen de beide wan- 
den van het toneel worden opgenomen. De hoge brug en de rekstok kunnen 
niet worden gebruikt. Gelukkig is ook daar een dorpshuis, waarin de oefen- 
gelegenheid veel beter is. 

Tijdelijk zijn ook oude kaasfabrieken, zoals in Hauwert, Benningbroek en 
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Twisk, als gymlokaal in gebruik geweest. Pas nadat de akkommodaties be- 
langrijk waren verbeterd werd het ook mogelijk andere zaalsporten te beoefe- 
nen. De opkomst van volleyal, handbal, badminton en tafeltennis dateert dan 
ook van na die tijd. 

Bij de opening van een aantal dorpshuizen herinner ik mij dat zelfs werd ge- 
waarschuwd om niet alle mogelijkheden gelijk te gaan benutten; daar de be- 
volkingsgroep, welke was aangewezen op het betrokken dorpshuis, te gering 
was om meerdere levensvatbare initiatieven tegelijk te kunnen nemen! 

De kombi-vereniging, waarin meerdere takken van sport kunnen worden be- 
oefend, is slechts in enkele plaatsen van de grond gekomen. 

De leiding 

Het was aanvankelijk pionieren in beperkte ruimten, welke niet voor dat doel 
waren gebouwd. Dat betekende wel enthousiaste deelnemers — vele mogelijk- 
heden waren er verder ook niet - en een vrijwillig kader, dat zich volledig in- 
zette voor de eigen vereniging, „hun” vereniging. 

Dat betekende bij wedstrijden een fanatieke inzet. Daar de turnsport een beoor- 
deling vraagt van de prestaties tijdens de wedstrijden is door de jaren heen het 
onderwerp jury en jury-lid steeds aan kritiek onderhevig geweest. Aanvanke- 
lijk kende men amper gediplomeerde leiding. Het vrijwillig kader bleek even- 
wel bereid leiders-kursussen te volgen. 

De vrijwilliger, voortgekomen uit de eigen gelederen, keek na het behalen van 
zijn leidersdiploma wel eens om zich heen. Het waren in de twintiger en derti- 
ger jaren niet de gemakkelijkste tijden. De bedrijfsuitkomsten waren erg matig 
en wij zien schilders (Jo Schuts en B. Loos) en een tuinder (Cees Pereboom) 
dan ook leiding gaan geven in meer professionele zin. De vergoedingen voor 
de technische leiding waren evenwel zeer bescheiden en dat zijn ze ook lange 
tijd gebleven. Ook de M.O.-er (de leraar lichamelijke oefening) was soms be- 
reid na de school één of meerdere verenigingen les te geven (P. Rijswijk). De 
beroepen en namen zijn slechts bij wijze van voorbeeld genoemd. Elk kan hier 
vanuit zijn of haar eigen ervaring namen invullen welke ter plaatse hun beste 
krachten aan het verenigingsleven hebben gegeven. 

Na de oorlog komt West-Friesland in een andere situatie. Naast het eigen be- 
drijf lesgeven is niet meer mogelijk. Het is veelal het een of het ander. Er is 
regelmatig een tekort aan technisch kader en de Turnkring „West-Friesland’ 
roept in een advertentie in het Turnblad reeds in het begin van de jaren vijf- 
tig een full-time leider op voor de vijf verenigingen. 

De heer Wolters uit Enschede is de eerste, die als zodanig wordt benoemd. Het 
betekent een aanzet voor een nieuwe ontwikkeling. Daarvóór was de vergoe- 
ding met veel meer dan een onkosten-vergoeding en nu is een gezin afhanke- 
lijk van de beroepsinkomsten van de gymnastiekleider. Vragen naar kinder- 
bijslag, ziektekostenverzekering en alle andere voorrechten van de dienstbetrek- 
king worden ter diskussie gesteld. Waarom niet voor de gymnastiekleider? 

De Turnkring aanvaardt de konsekwenties van deze ontwikkeling en propa- 
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geert opname in de voorzieningen, welke ook voor andere beroepen gelden. 
Boeiend zijn de verhalen over de pionierstijd in de twintiger jaren. Boeiend bij- 
voorbeeld is het relaas van Dun Beuling als hij op zijn praatstoel zit over vroe- 
ger. Hoe hij met het melkschuitje om 6 uur terug komt van het land en moe- 
der Stijntje al klaar staat met de gesmeerde boterhammen om meteen door te 
kunnen gaan naar de „Ridder Sint Joris” te Berkhout: naar zijn „Olympia”. 
Om les te geven, of om extra te repeteren voor een wedstrijd of de uitvoe- 
ring. Het gehele gezin leefde mee en er werd wat geoefend voor het touw- 
trekken, de stokoefeningen of voor de marswedstrijden tijdens de traditionele 
Turnfeesten van de Turnkring „West-Friesland” of de openluchtdagen van de 
Turnkring „Hollands Noorderkwartier”. 

Uitvoeringen I turnfeesten 

De in de loop der jaren sterk gewijzigde omstandigheden blijken ook uit de 
aard van de uitvoeringen, de wedstrijden en de turndagen. 

De uitvoeringen waren hoogtepunten in het verenigingsleven, welke in de ja- 
ren dertig uitgroeiden tot ware shows. Zelfs een met techniek rijk bedeelde 
vereniging als „de Halter” in Alkmaar ging onder leiding van Klaas Boot sr. 
hiertoe over en vele verenigingen volgden. 



Bij het in 1923 in Berkhout gehouden tumfeest behoorde ook een marswedstrijd. Hier marcheren 
de dames van „Olympia”, onder het toeziend oog van dorpsveldwachter Japie Leegwater ( compleet 
met kromme sabel), aan de Ned. hervormde kerk - over het paarde padje - voorbij. Rechts op de 
achtergrond nog een stukje van de oude „Ridder Sint Joris”. 
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Soms waren er wel drie uitvoeringsavonden nodig om alle belangstellenden # 
te kunnen plaatsen. Het bestuur ging met de leiding naar Carré of naar de 
Bonte Dinsdagavond trein om ideeén op te doen voor de shownummers. Bal- 
letten werden ingestudeerd, het toneel werd geheel in stijl gebracht met zeer 
veel fantasie, om bijvoorbeeld het rozen-ballet op de muziek van „Rozen uit 
het Zuiden” met veel verve te kunnen brengen. Bengaals vuur werd gevolgd 
door lichteffekten met speciale lampen. Kortom, de fantasie kreeg alle ruimte. 
Dat was weer eens wat anders als de standen en de groepen, welke in de ja- 
ren twintig voor suksesnummers zorgden. 

Met de vele mogelijkheden van de moderne tijd raakten in de jaren zestig de 
uitvoeringen veelal op de achtergrond. Openbare lessen en onderlinge wedstrij- 
den kwamen hiervoor in de plaats. Men is niet meer bereid elke week weer de 
vrije oefening, het ballet of het klassikale nummer in te studeren. De spring- 
nummers zijn aantrekkelijker en wedstrijden daarin nemen de plaats in van de 
vrije nummers, welke voorheen voor de uitvoering werden ingestudeerd en la- 
ter op de wedstrijden als het vrije nummer werden gebracht! 

„ Hoogtepunten van het jaar 

Met de wedstrijden en de verenigingen komen wij bij de regionale gymnastiek- 
bonden, die turnfeesten, zaalwedstrijden, ritmische dagen, adspir antendagen, 
jeugddagen, openluchtdagen, of hoe zij ook mogen heten, organiseerden. 

Vele jaren hebben deze dagen behoord tot de „hoogtepunten van het jaar”. 
Turnfeesten in Medemblik, Andijk en Wijdenes heb ik voor de oorlog, naast 
de schoolreisjes, ervaren als wat een vakantie van 2 of 3 weken nü is voor de 
jeugd. Dat was wat om in zo’n grote groep mee te doen! Met nog enkele hon- 
derden anderen een mars door het dorp te maken, zelfs als het snikheet was, 
en daarna met de hele groep van soms wel 20 verenigingen opmarcheren en 
de vaandel-groet brengen! Misschien voor velen niet öf niet meer voor te stel- 
len, maar het was wèl zo. 

Het plezierige van de turnfeesten in oostelijk West-Friesland, dus van de 
Turnkring „West-Friesland”, was dat zij voor de senioren (16 jaar en ouder) een 
tweedaags turnfeest hield. Zaterdagavond beginnen en zondagmiddag afsluiten 
met een balchampêtre in de openlucht; later gevolgd door dansavonden in de 
tent van Klaas de Boer. Voor de meeste verenigingen was er dan een gelegen- 
heid om „over te blijven . De heren in de éne boerderij, de dames in een ver- 
der gelegen boerderij op de lange regel. Ware feesten zijn het geweest, waar- 
bij „de wacht” vaak moeilijke problemen had om orde op zaken te houden. 

In Enkhuizen was het nog moeilijker, daar op de ene verdieping de heren slie- 
pen en op de andere de dames. De wacht zat op de trap en had heel wat te 
stellen, als we nu de steeds sterker wordende verhalen mogen geloven. Truus 
May, de sekretaresse gedurende lange tijd van de kring, kwam toen zelfs met 
een groep in het politiebureau terecht! 

Direkt na de oorlog trok men nog in groten getale naar het bondsfeest van 
het K.N.G.V. Het staat bekend als het „Vredesfeest” op de Sonsbeekweide 
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in Arnhem. Het vervoer naar Arnhem ging met vrachtauto’s en de spoorwe- 
gen stelden gesloten goederenwagons ter beschikking om de vele tienduizen- 
den naar Arnhem te brengen, waar een massale mars door de stad en een uit- 
voering van massale nummers van de duizenden deelnemers de vreugde tot 
uitdrukking moest brengen. 

Toen de mogelijkheden van de vrijetijdsbesteding zich belangrijk uitbreidden 
werden de regionale turnfeesten ook moeilijker om te organiseren. Het turn- 
feest in West-Friesland-Oost was vóór de oorlog traditioneel op de tweede zon- 
dag in juli. Later verschoof het elk jaar een week naar voren, daar anders de 
deelnemers verstek lieten gaan wegens de inmiddels binnen veler bereik ko- 
mende vakanties. Bovendien kreeg de leiding van de verenigingen gelijk vrij 
met de schoolvakanties. 

Met het Turnfeest, dat in 1962 in Benningbroek werd gehouden, zette de 
Turnkring „West-Friesland” een punt achter deze vorm van regionale wedstrij- 
den. De Turnkring „Noord-Hollands-Noorderkwartier” hield het vol tot 1967, 
toen de vereniging „Doves” in Heiloo de laatste openluchtdag organiseerde. 
Timon van Essen kan nóg spontaan in aktie komen als het daarover gaat. Zijn 
vereniging „Sparta te Winkel had het grootste aantal deelnemers en won de 
meeste plakken. Het was voorbij! 

Geen werkbezoeken meer bij de gemeentebesturen in het voorjaar om de turn- 
feesten voor te bereiden. Geen overnachten meer van de kringbestuurders bij 
de burgemeester, de dominee, een wethouder of een bestuurder van de plaat- 
selijke vereniging. Geen werkbesprekingen meer met de verenigingen om al- 
les voor te bereiden aan de hand van wat wij nu een check-lijst zouden noe- 
men. Geen taken meer te verdelen, geen officiële ontvangsten meer in gemeen- 
tehuizen om daarna, samen met de burgemeester, voor het gemeentehuis het 
lange lint van deelnemende verenigingen gade te slaan. Ik herinner mij nog een 
afspraak met de burgemeester van Andijk voor een eerste gespre k in het voor- 
jaar, ter voorbereiding van het Turnfeest. Komende in het gemeentehuis bleek 
de burgemeester, de heer De Zeeuw, niet aanwezig en hadden wij het gesprek 
met de gemeen te-sekretaris. Vrij genomen en dan de burgemeester zich niet 
aan zijn afspraak houden? Bij het verlaten van het gemeentehuis kwam de bur- 
gemeester binnen. Ik liet van mijn teleurstelling blijken en de burgemeester re- 
ageerde: „mag mijn vrouw ook een kind krijgen ?* In het dagelijks bestuur van 
het S.O.W. hebben wij er later nog plezier om gehad. 

Zo kunnen Dun Beuling en Cor van der Oord, penningmeesters in het grijze 
verleden, vertellen hoe zij alles op de fiets verzorgden; nog drukker daarmee 
waren, omdat lang niet elke bestuurder toen telefoon had en ’s nachts met de 
tas, waarin de poet van de entree-gelden zat, door Westfriese dreven naar huis 
fietsten. Niet altijd zo romantisch als wij het nu kunnen beschrijven; als het 
regende met de wind tegen! 

Zij hadden ook de zorg voor het kermis-gebeuren dat lange tijd op het „voor- 
terrein werd georganiseerd. Een zweefmolen en wat niet al was er te vinden 
en zij waren daardoor ook nog verpachters van staanplaatsen. 

Een komplete organisatie van wat een hoogtepunt was in het gebied veranderde 
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met de tijd. Nu nog wel wedstrijden in kringverband, maar van een ander ka- 
rakter. Springwedstrijden, kompetitie, huisvrouwen-dagen, jazz-dagen, jeugd- 
dagen voor de jeugdvaardigheids-proeven en de Bondswandeldag. En natuur- 
lijk nog de personele wedstrijden, leidende tot de kring-kampioenschappen. 

Het organisatorisch kader 

Bijna in elke gemeente kwam wel een gymnastiekvereniging voor en indien 
er grote afzonderlijke kernen waren dan waren daar veelal ook afzonderlijke 
gymnastiek-verenigingen, waarbij de scheiding naar geloofsovertuiging in het 
verleden een belangrijke rol heeft gespeeld. In veel mindere mate is dit thans 
nog het geval. De keuze van de vereniging wordt nu sterker bepaald door het 
gymnastieklokaal, dat in de nabijheid van de woning is gevestigd. 

De katholieke-, de christelijke- en de neutrale verenigingen zijn ook thans nog 
georganiseerd in drie landelijke bonden, waarbij de grenzen echter niet scherp 
meer zijn getrokken. Ook de Kulturele Sportbond kent als vierde landelijke 
sportbond een afdeling gymnastiek, maar deze telt in West-Friesland naar mijn 
weten géén onderafdeling. 

Het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (K.N.G.V.). is de oudste en 
de algemene organisatie (opgericht in 1868). In deze eeuw kwamen daarbij: 
de Nederlandse Katholieke Gymnastiekbond (N.K.G.B.) en het Koninklijk 
Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond (K.N.C.G.V.). 

Op een kaart van 1968 telde ik in West-Friesland 33 verenigingen aangesloten 
bij het K.N.G.V.; verdeeld over 3 kringen - namelijk: Turnkring „Alkmaar”, 
Turnkring „Hollands Noorderkwartier” en Turnkring „West-Friesland”. 

Het distrikt West I van de N.K.G.B. van het diocees Haarlem telde 14 ver- 
enigingen. De verenigingen van het K.N.C.G.V. waren niet in beeld gebracht 
op deze kaart, maar dat zal om 5 verenigingen zijn gegaan denk ik in West- 
Friesland binnen de Omringdijk. 

Tijdens de stadsfeesten in 1958 in Hoorn werd door de Turnkring „West- 
Friesland en het distrikt 'Vest I van de N.K.G.B. samen een turnfeest geor- 
ganiseerd, dat bijzonder goed slaagde. Daarna kwamen ook nog wel onder- 
linge wedstrijden voor, maar toen de gesprekken tussen de landelijke organi- 
saties weer eens vast liepen werd dit verder van bovenaf verboden! 
Organisatorisch liep het binnen de Turnkring „West-Friesland” van het 
K.N.G.V. niet altijd zo vlot. Er kwam zelfs een afsplitsing door het oprich- 
ten van een eigen Westfriesche Turnbond in 1924: nu 60 jaar geleden. 

Wat er aan de hand was kunnen we wellicht het best beoordelen door een 
passage in het jubileumboekje van de Turnkring „Holland Noorderkwartier”, 
waarin wordt vermeld dat op 4 januari 1924 een protest-vergadering werd ge- 
houden tegen de reorganisatie-plannen van het K.N.G.V. 

Er werd een motie naar het bondsbestuur verzonden, waarin werd gesteld 
dat er te weinig rekening werd gehouden met de belangen van de meer uit 
het centrum verwijderde verenigingen van het gewest. Men moest betrekkelijk 
grote bijdragen betalen en men kreeg er praktisch niets voor terug. Ook was 
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men het niet eens met de nieuwe indeling van 
de kringen. Besloten werd voor te stellen de 
reorganisatie-plannen van de agenda der aan- 
staande bondsvergadering af te voeren! 

We zien Jan Kommer als voorzitter van de West- 
friesche Turnbond fungeren; als afgevaardigde 
van de vereniging te Berkhout. Hij woont nu 
in Bergen. Ook Piet Beemsterboer Azn. van de 
vereniging uit Wijdenes is korte tijd bestuurslid 
geweest. Ik heb hem vele jaren later eens ho- 
ren zeggen dat de waarde van de sportvereni- 
gingen óók kan worden gezocht in het opdoen 
van bestuurservaring. Later zien wij dezelfde Piet 
Beemsterboer Azn. terug als burgemeester van 
Berkhout. 

De krant van 16 januari 1933 brengt een verslag 
van de opheffing van de Westfriesche Turnbond 
en de oprichting op 15 januari 1933 van de 
Turnkring West-Friesland. Ik citeer: „De heer 
Zwagerman , Hem , Bondsvoorzitter (je was toch 
een zelfstandige Turn bond— toev. C.K.) konsta- 
teert , dat de hond gedurende 9 jaren een be- 
langrijke plaats heeft ingenomen in het gymnastie- 
kleven. Spreker behoorde mede tot de oprichters en 
moet nu zelf helpen afbreken , doch hij doet dit in 
de vaste overtuiging dat een verder voortbestaan 
van de bond funest zou zijn voor de Westfriese ve- 
renigingen. Toch is deze bond in deze jaren onmis- 
baar gebleken en heeft als zodanig een waardige 
plaats ingenomen. 

Men heeft geleerd op eigen beenen te staan en niet 
aan den leiband te loopen. Ook op het platteland 
konden er personen worden gevonden geschikt voor 
D.B. en T.C. ... Zelf zal men er veel aan kun- 
nen toedoen , dat de plattelandsbelangen niet wor- 
den vergeten , doch men hoede zich ook weer voor 
overdrijving 1 ' . 

Aan het slot van het verslag wordt nog even terug gekeken op het waarom 
en het hoe van de Westfriesche Turnbond: „Door verschillende omstandighe- 
den voelde een groot aantal vereenigingen in 1924 zich gedrongen om uit het 
K.N.G.V. te treden en zich te vereenigen in den Westfrieschen Turnbond. Al- 
leen de vereenigingen te Hoorn , Enkhuizen en Midwoud bleven bij het K.N.G.V. 
Van deze drie trad Midwoud ook later tot den Turnbond toe en zelfs Enkhuizen 
verliet tijdelijk het K.N.G.V. Voortdurend werd door verschillende personen ge- 


Leider van het in 1923 gehouden 
tumfeest in Berkhout was Piet Rijs- 
wijk. Met de bij deze functie beho- 
rende pet op het hoofd , staande op het 
podium achter de microfoon , houdt 
hij het overzicht èn de leiding. 
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tracht de uitgetredenen weer terug te winnen. Daarom liet het K.N.G.V. -bestuur 
ook den Westfrieschen Turnkring intakt, al bestond deze slechts uit twee , ja een 
tijdlang uit één vereniging. Vooral de heer P. Rijswijk uit Hoorn probeerde dit 
steeds weer en in het voorjaar van 1932 lukt het hem om tussen den Turnbond 
en het K.N.G.V. onderhandelingen aan te knoopen" . 

Piet Rijswijk blijkt reeds vanaf 1923, toen hij zich in West-Friesland vestigde 
vanuit het Haagje, een belangrijk stempel te hebben gedrukt op het turnge- 
beuren in West-Friesland. Als M.O.-’er toont hij zich bereid als leider te fun- 
geren voor diverse verenigingen (o.a. U.D.I.-W.v.O. te Hoorn en Vlugheid 
en Kracht te Hoogkarspel. In technische kommissies van het K.N.G.V. draait 
hij al vanaf 1923 mee en hij is aktief in de Turnkring en de Turnbond. La- 
ter zien wij hem vele turnfeesten in uniform en met de pet van het K.N.G.V. 
leiden; tot hij dit werk in 1948 wegens gezondheidsredenen moest staken. 

In 1952 draagt hij het voorzitterschap over aan uw geschiedschrijver, die tot 
vandaag nog deel uitmaakt van het kringbestuur. Dat was mogelijk omdat de 
technische zaken na het vertrek van Piet Rijswijk werden gedragen door men- 
sen als Cees Korver, Jaap Mazereeuw - zeer belangrijk - Piet Krijger enz., 
maar organisatorisch ook door de sekretarissen als Wim de Ruiter, Cor de Boer 
en niet te vergeten Truus May, welke de laatste jaren ook als voorzitter fun- 
geerde. 

De Turnkring „Hollands Noorderkwartier” kende in de figuur van mr. D. 
Breebaart, burgemeester van de gemeente Zijpe, een voorzitter, die zijn stempel 
op het werk van de kring duidelijk heeft gezet. Op 22 december 1935 wordt 
hij op voordracht van Jacob Kaan uit de Wieringerwaard gekozen tot voor- 
zitter en 37 jaar later, op 22 maart 1973, neemt hij afscheid. Het jubileum- 
boekje zegt daarover: „37 jaar voorzitter zal waarschijnlijk niet geëvenaard 
worden', zijn kunst om vergaderingen te leiden evenmin" . 

Naast Dirk Breebaart zien wij Jan Kaan als sekretaris lange tijd fungeren en als 
technische mensen: Jan Molenaar, maar ook Timon van Essen en vele anderen. 
Uit de beide Turnkringen zien wij in de landelijke bond, het K.N.G.V., eerst 
Piet Rijswijk in technische kommissies en later als bondsbestuurslid werkzaam. 
Mr. Dirk Breebaart, uiteraard zou ik haast zeggen, als lid van de kommissie 
van beroep en hij is ook aktief als het gaat om de beoordeling en samenstel- 
ling van statuten en reglementen. Zelf was ik tussen 1973 en 1981 bij het 
K.N.G.V. betrokken als bondspenningmeester, zodat West-Friesland ook in 
dat verband wel zijn steentje heeft bijgedragen. 

Topsport 

Vooral uit „Hollands Noorderkwartier zien wij voor de oorlog deelnemers aan 
de nationale keurploegen. Zou dat komen omdat Klaas Boot sr. verschillende 
verenigingen onder zijn hoede had? Zijn zoon Klaas werd vele jaren Nederlands 
kampioen. Jan Molenaar (Noord-Scharwoude) en Gerrit Ens (Oude Niedorp) 
zien wij echter al eerder op het nationaal-niveau meedraaien en Jan Mole- 
naar weet dit in 1939 voor het eerst te bekronen met een Nederlands kam- 
pioenschap, dat hij in 1940 prolongeerde. 
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Bij de dames zien wij in die jaren Martje Plantinga (Winkel), Trien de Wit 
en Geer Snooy (beiden Hippolytushoef) in het landelijk keurkorps, terwijl de 
laatste in 1943 voor de 10e maal Kring-kampioene werd. 

Na de oorlog zien wij uit West-Friesland Sini Muskee (Enkhuizen) en Loes 
van der Deure (Opmeer) tijdens de Nederlandse kampioenschappen eervolle 
plaatsen bereiken en vertegenwoordigen zij ons land op internationale ontmoe- 
tingen. 

Bij de heren zien wij Henk Stevens en Alex Knip (beiden Hoorn) naar voren 
komen, waarbij de laatste ook internationaal meedraaide en nu nog als jurylid 
op dat niveau fungeert. 

Neven - akti vi tei ten : 

Hoewel thans nog Bondswandeldagen worden georganiseerd, waren de neven- 
aktiviteiten vóór 1940 veel talrijker dan nu. Slingerbal- en grensbalkom- 
petities, touwtrek- en atletiekwedstrijden waren vaste onderdelen van het 
programma. Daaruit voortkomende talenten zochten hun weg verder via de 
diverse sportbonden als bijvoorbeeld: de Atletiek Unie. 

Opvallend is in de voormalige gemeente Nieuwe Niedorp, maar ook in 
Winkel, dat de heren van de gymvereniging automatisch de leden van de vrij- 
willige brandweer vormden. In het reglement van de gymnastiekvereniging 
„Hercules” te Nieuwe Niedorp stond in artikel 1: Haar doel is door gere- 
gelde lichaamsoefeningen de gezondheid te bevorderen , de spierkracht te oefenen, 
en tevens de gymnastiek te verbreiden. Door de heren is bovendien een vrijwillig 
brandweerkorps opgericht. Elke gymnast is volgens zijn lidmaatschap verbonden 
aan de brandweer. 



Op 22 november 1957 werd 
in het dorpshuis van Hoog- 
woud een dualmeet afge- 
werkt tussen de Turnkringen 
Hollands Noorderkwartier 
en „West-Friesland"' . Bur- 
gemeester Dirk Bree baart 
mocht na afloop de wis- 
selprijs uitreiken aan Sim 
Muskee uit Enkhuizen , ve- 
le malen kampioene van 
de Turnkring „West-Fries- 
land"' . Rechts voorzitter mr. 
Dirk Bree baart van de 
Turnkring „ Hollands Noor- 
derkwartier ", links voorzit- 
ter Cor Klaij van de Turn- 
kring „West-Friesland"' . 
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Tot zover het reglement. Wellicht is het motief hiervoor af te leiden uit het feit 
dat elders wordt vermeld dat er een subsidie aan was verbonden. Brandweer - 
penningen , welke na een uur de spuit bedienen worden uitgereikt , kunnen bij de 
gemeente worden omgewisseld tegen kontant geld! 

Opgericht in 1926 hebben de korpsen in beide dorpen tot de oorlog 
gefungeerd. . . 

Slot: 

De tijd dat bijna alleen gymnastiek en voetbal konden worden beoefend ligt 
al weer een lange tijd achter de rug, maar voor de deelnemers er aan hebben 
ze onuitwisbare herinneringen achtergelaten. 

Terug kijkende op 60 jaar was het slechts mogelijk hier en daar een klein 
sluiertje op te lichten. 

Het is onvermijdelijk dat daarbij de eigen indrukken een belangrijke plaats 
hebben ingenomen, mede doordat slechts weinig dokumentatie ter beschik- 
king stond. Het zou jammer zijn als hiervan niet méér uit de herinnering van 
velen zou worden vastgelegd. 

Misschien heeft het initiatief van het Historisch Genootschap om de inhoud 
van dit jaarboek grotendeels te vullen met een overzicht van ontwikkelingen 
op allerlei gebied in de afgelopen 60 jaar tot gevolg dat vele herinneringen 
worden opgehaald uit de eigen belevenissen. Dan kunt u voor uzelf aanvullen 
al datgene wat u in dit overzicht hebt gemist. 

Laten velen er nog eens voor gaan zitten de historie van de eigen vereniging 
vast te leggen. 

Men is u over enkele jaren dankbaar. 

Berkhout, voorjaar 1984 Cor Klaij 
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De Westfriese windmolens in 1924 


Ons nationaal molenbezit liep sinds het midden van de vorige eeuw sterk te- 
rug. Men schat dat er in 1860 in Nederland nog een 10.000 windmolens 
stonden. 1 Rond de eeuwwisseling was dat aantal al gereduceerd tot ca. 4000. 2 
Wanneer in 1923 de vereniging „De Hollandsche Molen” wordt opgericht is 
het aantal al weer met 1000 verminderd. N.a.v. een adres van deze vereni- 
ging wees minister J.Th. de Visser van O.K. en W. alle burgemeesters op 
het belang van het monumentenbehoud en verzocht hen hem voortaan eerst 
in kennis te stellen van afbraakplannen. 3 Of dit hielp? Het aantal van 3000 
op dat moment liep toch nog sterk terug tot ca. 960 momenteel. Wij kunnen 
dus zeggen dat op het moment van de oprichting van ons Genootschap er in 
Nederland ca. 3000 windmolens stonden. Hoe was de ontwikkeling in West- 
friesland sindsdien? Exacte gegevens zijn moeilijk te verkrijgen, maar zeker is 
het dat er in 1900 hier nog 215 molens stonden, waarvan er tussen 1900 en 
1923 zeker 87 verdwenen en wel 68 watermolens, 1 1 korenmolens en 8 hout- 
zaagmolens. Hoewel deze lijst ongetwijfeld niet volledig zal zijn, geven we hier 
in het kort een overzicht van deze molens: 


1900. 

1: 

1902. 

2: 

1903. 

3-4: 

1904. 

5: 


6: 

1905. 

7: 


8: 

1906. 

9-14: 

1906/08. 

15-23: 

1908. 

24: 

1908/11. 

25-48: 


1910. 49: 


sloop van een binnenkruier van de Heerhugowaard 4 
molen I van de polder Geestmerambacht te Oudkarspel 
gesloopt 5 

twee binnenkruiers te Avenhorn van polder Beschoot 
gesloopt 6 

houtzaagmolen De Halm te Hoorn, Visserseiland, 
verbrand 7 

korenmolen De Geestbloem, grondzeiler te St. Pancras 
gesloopt 8 

houtzaagmolen te Hoorn, gesloopt en herbouwd te 
Bergh, Azewijn (Gld) 9 

houtzaagmolen te Opmeer, achtkante bovenkruier met 
stelling 10 

zes binnenkruiers van de Heerhugowaard gesloopt 11 
vier binnenkruiers te Andijk en 5 te Broekerhaven van 
waterschap het Grootslag voor f 6000,— voor afbraak 
verkocht 12 

molen E te Zuidscharwoude, polder Geestmerambacht, 
verbrand 13 

Vier Noorderkoggen verkocht alle molens: 1 5 ten Z. van 
Medemblik, 3 bij Kopperhorn, 3 bij Lambertschaag en 
4 bij Aartswoud. Behoudens een te Aartswoud verdwe- 
nen de andere 24 binnenkruiers 14 
paltrokhoutzaagmolen De Valk uit 1625 te Enkhuizen 
gesloopt 15 



50: 


51: 

1911. 

52: 


53-57: 

58: 


59: 

1912. 

60: 

61-62: 

1913. 

63: 


64: 

1915. 

65: 


66: 


67: 

1916. 

68: 


69: 


70: 

1917. 

71: 


72: 

1918. 

73: 

1919. 

74: 


75: 


76: 


Senvi eldermolen of molen L uit 1558 bij de Kalverdijk 
te Oudkarspel van polder Geestmerambacht gesloopt 16 
watermolen aan de Kleine Zomerdijk te Wognum 
gesloopt 17 

houtzaagmolen tje, wip met stelling te Heerhugowaard 
van fam. Poland, een bekende molenmakersfamilie, 
gesloopt 18 

vijf strijkmolens van de Niedorperkogge gesloopt 19 
houtzaagmolen De Kuiter aan Hoornse Trekvaart te Ou- 
dorp, gebouwd 1684, onttakeld 1903, nu gesloopt 20 
molen van de Kaagpolder, Barsingerhorn, verplaatst naar 
Vreeland 21 

Stof molen te Wijdenes na bouw van een grotere gesloopt 22 
twee binnenkruiers van de banne en polder Ursem 
gesloopt 23 

korenmolen De Onderneming van Krelis Zijp te Aven- 
horn gesloopt 24 

korenmolen Het Ooievaarsnest te Oudkarspel 6 sept. 
verbrand 25 

Dijkmolen te Hoorn, Groene Wijzend van Oosterpolder 
gesloopt 26 

een der 2 binnenkruiers van polder Schellinkhout 
gesloopt 27 

binnenkruier van de Derg- en Kerkmeer te Langedijk 
verbrand 28 

standerdmolen te Hoogkarspel van C. Molenaar, koren- 
molen, gesloopt 29 

wipmolen met stelling, zaagmolen De Eendracht , aan ’t 
Padje te Bovenkarspel, gesloopt 30 

wipmolen van polder De Groote Waal te Hoorn 
gesloopt 31 

wipkorenmolen met achtkante ondertoren te Abbekerk 
gesloopt 32 

binnenkruier van de Daalmeerpolder te Koedijk 
gesloopt 33 

bovenkruier van polder Valkkoog, St. Maarten, 
verbrand 34 

pel-korenmolen, Molen van Nieuwpoort te Hoorn, 1852, 
gesloopt 35 

ronde steen bovenkruier, korenmolen te Noordschar- 
woude uit 1630 bij het Gortersdiepje achter op het ei- 
land Molenkade gesloopt 36 

binnenkruier van Tjaddinxrijtpolder, Niedorp, 1632, 
gesloopt 37 
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1920. 

77: 

wipmolentje, 7 m. vlucht, Oudorp, Zwijnsmeertje, 
omgewaaid 38 


78: 

Korenmolen van Balk te Hoorn, Westerdijk of Weel, 
gesloopt 39 

1922. 

79: 

zaagmolen De Vier Gebroeders , 1805, Oudkarspel, 12 
sept. verbrand 40 


80: 

korenmolen Het Witte paard, 1894, Nieuwe Niedorp, 
gesloopt 41 


81: 

bovenkruier van de Kleimeer in Oudorp gesloopt 42 

1923. 

82: 

Korenmolen van Tuytel, Andijk, 1918 stilgezet, nu 
gesloopt 43 


83: 

binnenkruier van de Witsmeer te Harenkarspel deels 
gesloopt 44 


84: 

binnenkruier van de Moerbekerpolder, Niedorp, 
gesloopt 45 

vóór 1924. 85: 

korenmolen de Naghtegaal, molen van Best te 
Heerhugowaard 46 


86: 

wipmolentje De Nijverheid op timmerfabriek, Hens- 
broek, gesloopt 47 


87: 

Korenmolen van Buys, Barsingerhorn, tot stellinghoogte 
gesloopt 48 


Na deze slachting bleven er in 1924 dus nog 128 molens over, waarvan 105 
watermolens, 20 korenmolens en 3 houtzaagmolens. Doch ook die zijn alle- 
maal al lang niet meer. Momenteel telt Westfriesland binnen zijn omringdijk 
nog 35 molens, hieronder in de inventarisatie per 1 jan. 1924 met een vet en 
onderlijnd nummer aangegeven: 28 watermolens, waarvan 24 binnenkruiers, 7 
korenmolens en geen enkele zaagmolen. Oorzaken voor het verdwijnen van de 
watermolens zijn de mechanische bemaling, ruilverkaveling en herstructurering 
van de waterschappen. Voor de koren- en industriemolens is eveneens de ver- 
dere mechanisering hoofdoorzaak van het niet meer rendabel kunnen concur- 
reren door windmolens. Toch is het belangrijk, en niet alleen met een toeriste- 
noog bezien, dat de nog geen 1000 resterende molens in Nederland bewaard 
en behouden blijven. Dat zag ook ons Genootschap in. Niet alleen heeft het di- 
verse malen bij de ,,Hollandsche Molen” gepleit voor het behoud van bepaalde 
Westfriese molens, maar ook heeft het het initiatief genomen tot oprichting 
van de Stichting ,,De Westfriese Molens”, 9 december 1965 notarieel vastge- 
legd met als doel: de bevordering van het behoud van de daarvoor in aan- 
merking komende windmolens in Westfriesland, gelegen binnen de Westfriese 
Omringdijk. Op 18 september 1979 besloot het stichtingsbestuur toe te treden 
tot het samenwerkingsverband met diverse andere Noordhollandse molenve- 
renigingen in de periodiek ,,Molenpost”. 49 Thans bezit de stichting een viertal 
molens, met name de nrs. 38, 39, 119 en 128 van de hierna volgende inven- 
tarisatie. Wil Westfriesland nog iets van zijn karakteristiek agrarisch landschap 
behouden en niet geheel verstenen tot een buitenwijk van grootstad Amster- 
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4/5 


6/7 


8 


dam dan zal alles in het werk moeten worden gesteld het schamele restant van 
de nu nog 35 bestaande molens te behoeden. 

Tot slot wil ik trachten een overzicht te geven van alle molens die we op een 
wandeling door Westfriesland in 1924 zouden zijn tegengekomen. P 

1 ABBEKERK: de Benoemeer, 1 18 ha, drooggelegd in 1630, werd 

bemalen door een achtkante binnenkruier, die 1926 werd gesloopt 

door J Koning uit Medemblik en vervangen door een electrisch 
gemaal tje 50 

AND I JK: De ° ude Moer ’ 13 ha - w erd bemalen door 

een schepradmolentje, dat in de jaren 40 verdween 

3 AVENHORN: D e Bedijkte Waal, 13 ha, werd bemalen door een 

vijzelmolentje 

AVENHORN: De Noorderbraak of Achterwaal, drooggelegd 
krachtens octrooi van 7 april 1631, 4 ha, werd bemalen door twee 
schepradmolentjes van R. de Groot J r. In 1960 was nog één van 
de molentjes aanwezig 51 

AVENHORN; De Zuiderbraak, bestaande uit twee poldertjes- de 
oostelijke, 5 ha, bemalen door een vijzelmolentje; de westelijke 3 

1 630 eCn SChepradm0lent,e ' Octrooi tot droogmaking op 3 1 dec. 

AVENHORN: De Zwarte Waal bij Scharwoude, 2 ha, van 1. van 

iepen werd bemalen door een kleine vijzelmolen, die ca 1940 
verdween 

fs 7 « S k NG | ERt ?° RN: de Hoo ë lan dspolder, 518 ha, werd sinds 
0/8 bemalen door een binnenkruier, die in 1939 na een roede- 
breuk werd onttakeld en gesloopt. In 1974/75 herbouwd in recre- 
atieschap het Twiske, Landsmeer 52 

BARSINGERHORN: de Slikvenpolder, 307 ha, werd bemalen 
19375 ?° binnenkruier met scheprad, vermeld 1620, verbrand in 

BARSINGERHORN: de drie binnenkruiers, uitgerust met een 
vijzel, ten noordwesten van Kolhorn, van het Heemraadschap der 
Strijkmolens van de Schagerkogge, 3190 ha, gebouwd in 1738 
werden in 1939 gesloopt 54 

BLOKKER: korenmolen De Krijgsman, achtkante bovenkruier met 
m l8 ^/9 7 vanuit Zaandam naar hier overgebracht in 
U1) met een electromotor versterkt, is nu buiten gebruik, maar 
siert nog het dorpsbeeld 55 

BOVENKARSPEL: korenmolen Ceres, ook een Zaanse molen, 
gebrul 6 SmdS 1848 een standerdmolen en was tot 1694 nog in 

ENKHUIZEN: de laatste Noordhollandse standerdmolen aan de 
Stadsvest, bekend als de Molen de Colhorn of sinds 1878 de Molen 
van Appel werd, zeer vervallen, in 1926 jammer genoeg gesloopt” 


10 


11/13 


14 


15 


16 
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ENKHUIZEN: de Oude Gouwspolder, bestaande uit 2 delen van 
resp. 6 en 5 ha werd bemalen door twee kleine vijzelmolentjes zeker 
tot 1942 

GROOTEBROEK: polder De Lutjebroekerweel, 13 ha, waarvan 
1 ha onder Andijk, werd na bedijking en drooglegging in 1872 be- 
malen door een vijzelmolen, die ca. 1933 is verdwenen 
HARENKARSPEL: korenmolen, een achtkante bovenkruier te 
Dirkshorn op de grens met St. Maarten werd in 1928 gesloopt 58 
HARENKARSPEL: polder Koetenburg, 52 ha, achtkante bin- 
nenkruier wiens functie al vóór 1924 was overgenomen door een 
windmotor, werd eerst in de jaren dertig gesloopt 
HARENKARSPEL: de Koog- en Bleekmeerpolder, 150 ha werd 
bemalen door een stoommachine van 7 1/2 pk en een achtkante 
binnenkruier met vijzel welke op 11 april 1937 door brand verlo- 
ren ging 

HARENKARSPEL: de Ringpolder, 988 ha, werd bemalen door 
een achtkante binnenkruier met vijzel, die in 1929 werd gesloopt 59 
HARENKARSPEL: de Schaapskuilmeerpolder, 49 ha, werd met 
de 24 ha van de Nieuwe Polder bemalen door een wipmolen met 
vijzel, gesloopt 1930/3 1 60 

HARENKARSPEL: de Slootgaardpolder, 230 ha, sinds ca. 1590 
bemalen door een binnenkruier, vervijzeld tussen 1819 en 1863, 
stilgezet en onttakeld in 1926, maar uitgerust met een electromo- 
tor, later een dieselmotor. In 1949 buiten gebruik en sinds 1967 
ingericht tot woning 61 


26 

27 

28 


29/32 


22 

34 


35 


26 


37/28 


29 

40 


HARENKARSPEL: de Speketerspolder, 155 ha werd bemalen 
door een achtkante binnenkruier met vijzel. In 1930 werd de mo- 
len gesloopt 62 

HARENKARSPEL: de Voorpolder, welke was verenigd met de 
bovenvermelde Ringpolder had een eigen kleine bovenkruier met 
vijzel 63 

HARENKARSPEL: de Waarlandspolder, groot 350 ha, zeker 
sinds 1571 bemalen door de , } Waertmolen\ tussen 1819 en 1863 
vervijzeld. In 1877 kreeg hij hulp van een stoomgemaal naast de 
molen en in 1949 werd hij wegens de ruilverkaveling 

stilgezet 64 

HEERHUGOWAARD: Vier achtkante binnenkruiers te Rusten- 
burg, strijkmolens van de Raaksmaatsboezem, genummerd H,K,L, 
gebouwd in 1631 en I die na een brand bij blikseminslag in 1864 
zijn voorganger verving. H verloor reeds as, wiekenkruis en kap in 
1921, maar deed nog dienst als woning tot de sloop in 1941. Toen 
werden de andere drie stilgezet, maar ze sieren nog steeds ons West- 
friese landschap 65 (zie ook 91 / 99) 

HEERHUGOWAARD: polder Veenhuizen, 366 ha, bemalen 
door een stoomgemaal en een achtkante binnenkruier, 17e eeuws, 
vóór 1864 vervijzeld. In 1934 stilgezet draait de molen na de restau- 
ratie van 1971 regelmatig 66 

HENSBROEK: achtkante bovenkruier met stelling, korenmolen 
De Jonge Ruiter, in opdracht van fam. S.P. Molenaar in 1903 van- 
uit De Zaan hier in de Kwakel herbouwd. Tot zijn sloop in 1929 
diende hij zijn baas Koenis 67 

HENSBROEK: polder Hensbroek, 531 ha, bemalen sinds eind 
16e of begin 17e eeuw door een binnenkruier. Sinds de stoombe- 
maling in 1877 diende hij ontwiekt tot machinistenwoning tot de 
brand op 9 febr. 192 7 68 

HENSBROEK: de achtkante binnenkruier, ook van de polder 
Hensbroek, aan de Oudelandsdijkje 7, gebouwd 1866 door Klaas 
Klay uit Winkel voor f 19.950,- , 1908 onttakeld, 1918 weer 
maalvaardig gemaakt 69 

HENSBROEK: polder de Wogmeer, 665 ha, had twee bin- 
nenkruiers. De bovenmolen uit 1608 werd in 1921 onttakeld en 
tot woning ingericht tot de sloop in 1948. De ondermolen, Nieuw 
Leven, werd ook in 192 1 buiten gebruik gesteld, in de 2e werel- 
doorlog weer maalvaardig gemaakt, maar in 1980 definitief buiten 
gebruik gesteld 70 

HOOGWOUD: achtkante bovenkruier, korenmolen De Lastdra- 
ger, wrs. gebouwd in 1645, in 1935 stilgezet, maar in 1971/72 
weer gerestaureerd 71 

HOOGWOUD: te Aartswoud vinden we nog een ontwiekte 16e 
eeuwse binnenkruier, een van de 25 van de Vier Noorder- Koggen 
die in 1 908 /II verdwenen 72 
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34. Hensbroek: De Jonge Ruiter kort vóór de sloop 


81. Opmeer, de korenmolen van Roelof Kuin 


113. Sijbekarspel, De Haan nog volop in bedrijf 


33- Oost woud, de Czaar Peter in volle aktie 


m, -*■ . 

43- Hoorn: De Vergulde Korenaar, nog in landelijk gebied 
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41. 


42 


43 


44 


45 


46/49 


50 


51 


52 


53 


54 

55 


HOOGWOUD: de Bedijkte Boezem onder Hoogwoud, 17 ha 

u e A^D^ a en d ° 0r een v, i 2elmolen . die na 1942 verdween 
OORN: Houtzaagmolen De Hoop van firma A. Zijp, achtkante 
bovenkruier met stelling, in 1887 verplaatst van het Weekje naar 
De Haai of Visserseiland, waar hij onder de naam De Rob werkte 
tot zijn sloop in 1924 73 

HOORN: de uit de Zaan afkomstige achtkante bovenkruier met 
steUmg werkte sinds 1882 aan het Keern 16 als korenmolen De 
Vergulde Korenaar, doch verbrandde 15 april 1950. De stenen on- 
derbouw is onlangs gesloopt 74 

HOORN: de Kleine Waal of Weekje. 2 ha werd bemalen door 
eenwe.demolentje, dat bij een vliegende storm in 1934 op hol sloeg 
en 1935 is herbouwd. Omdat het Weekje wegens stadsuitbreiding 
opgespoten werd moest het molentje in 1964 verdwijnen en werd 
verplaatst naar het Julianapark 75 

aan , het Zuideinde bij het N.H. Kanaal werd in 
1930 de korenmolen, een achtkante bovenkruier van wed C Bos 
gesloopt 76 

LANGEDIJK: polder Geestmerambacht werd in 1924 nog bema- 
len d o° r een stoomgemaal en 6 molens, waarvan er 2 te St Pan- 
cras. Molen D, een bmnenkruier uit 1868 staat nog aan de Ooster- 
dijk. De bmnenkruiers F of Muskogermolen en H werden in 1930 
ges oopt. Molen G, ook Kop- of Kapmolen, waarschijnlijk de grootste 
Noordhollandse wipmolen, verbrandde op 23 augustus 1934 77 
LANGEDIJK: de met hout beklede achtkante bovenkruier met 
stelling, houtzaagmolen van firma Eecen, gebouwd in 1805 
ontwiekt 1921, werd gesloopt in 1930 78 

LANGEDIJK: de Woudmeer, 213 ha, in 1924 bemalen door een 
hulpstoomgemaal en een vijzelmolen. Na de bouw van een electrisch 

MEDEMBUK We h d L de ath K kant ? bmnenkruier ln 1929 gesloopt 
DEMBUK iichtkunte bovenkruier met stelling, korenmolen 

aan de Westerdijk al vermeld in 1726, op 23 okt. 1947 voor af- 
braak verkocht, ondanks pogingen tot behoud van de Commissie 
Landelijk Schoon van ons Genootschap 79 

ME £ EMBLIK: achtkante bovenkruier van de polder Brake Poel 
en Wijmers en het Lichtewater aan de Brakeweg, 163 ha 1928 
buiten gebruik als watermolen en tot 1950 verhuurd als woning. 
Het daarop volgende jaar gesloopt 

MEDEMBLIK: polder Het Groote Hop, 5 ha, bemalen door een 
reeds lang verdwenen vijzelmolentje 

MI ^? UD: , de m Zaandam gebouwde zaagmolen Czaar Peter 
uit 1859, in 1897 overgebracht naar de Broerdijk te Oostwoud 
als korenmolen voor de Coöperatieve Aankoopvereniging , Ons Be- 
lang werd in 1944 gesloopt 80 
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9 . Barstngerhom: de btnnenkruier aan de Zuidkade 


73. Niedorp, btnnenkruier van de Oostkamperpolder 


120-121: Wijdenes, „De Molentjes 9 


49. Noord-Scharwoude: De Kapmolen of Molen G. 


103. Schagen, een der binnenkruiers aan de Korte Snevert 
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56 MIDWOUD: oliemolen De Eenhoorn , ca. 1642 te Wormerveer ge- 

bouwd, werd in 1906 als korenmolen te Oostwoud herbouwd. Na 
10 jaar buiten gebruik te hebben gestaan werd hij in 1946 tot de 
kruivloer gesloopt, later de rest 81 

57/58 MIDWOUD: twee kleine wipmolens van de Middenpolder als on- 
derbemaling. De ,,Hollandsche Molen” verzet zich tegen de sloop- 
plannen van 1947 82 

59 MIDWOUD: polder Het Veldhuis, 21 ha, bemalen door een vij- 
zelmolen 

60 NIBBIXWOUD: achtkante bovenkruier met stelling, korenmo- 
len De Vriendschap , werd in 1892 ca. 150 m. naar achteren ge- 
plaatst door eigenaar K. Gootjes. Op 8 juli 1968 stortte de molen 
bij windstil weer ineen 83 

61 NIBIXWOUD: polder De Vereenigden, groot 135 ha, werd in 
1924 bemalen door een windmolen en een stoomgemaal, in 1942 
nog door ,,een houten watermolen en een petroleumbemaling” 

62 NIBBIXWOUD: de Sluispolder onder Hauwert, 139 ha, werd 
bemalen door een petroleummotor en een wind- vijzelmolen, die in 
1937 verdween 

63/64 NIBBIXWOUD: de Westerpolder, 125 ha, werd bemalen door 
twee achtkante binnenkruiers, die ca. 1929 werden vervangen door 
amerikaanse windmotoren 

65 NIBBIXWOUD: polder De Hoop, 25 ha, bemalen door een bin- 
nenkruier, die wegens verzakking in 1928 werd vervangen door een 
windmotor 

66 NIEDORP: achtkante bovenkruier, korenmolen van P.C. Tijsen 
aan de Bosstraat in Winkel uit 1771 (al in 1610 wordt een voor- 
ganger vermeld) verbrandde 27 april 1931 door onbekende oor- 
zaak. Te lage verzekering maakte herbouw onmogelijk 84 

67 NIEDORP: achtkante bovenkruier, korenmolen De Hoop , Molen- 
pad 1 te Oude Niedorp, stamt uit ca. 1641. In 1961 is het bedrijf 
beëindigd 85 

68 NIEDORP: de Boomerpolder, ook wel Het Heenebosch, 7 ha, ei- 
gendom van molentimmerman Dirk Kriller, werd bemalen door een 
vijzelmolentje 

69 NIEDORP: achtkante binnenkruier van de Braakpolder onder 
Winkel, 70 ha, herbouwd in 1796 na brand van zijn voorganger. 
Gesloopt in 1958, nadat het ,, gehele wiekenkruis en kop van de as 
af gemalen” was in 195 1 86 

70 NIEDORP: achtkante binnenkruier van de Kostverlorenpolder, 
363 ha, die in 1860 de op 9 februari 1860 verbrande oude mo- 
len uit 1553 verving, werd in 1912 onttakeld en tot machinisten- 
woning ingericht 87 

71 NIEDORP: de in 1870 door Dirk Kriller vervijzelde binnenkruier 
van de Leijerpolder, 251 ha, in 1920 versterkt met een petroleum- 
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motor van 24 pk. werd in 1927 stilgezet, aan molenaar Mulder 
verkocht en later gesloopt 88 

72 NIEDORP: de Westermolen van de Oosterpolder, 930 ha, acht- 
kante binnenkruier uit 1854, in 1968 buiten gebruik, maalt nu 
weer regelmatig 89 

73 NIEDORP: achtkante binnenkruier van de Oostkamperpolder, in 
1868 vervijzeld, 1928 verkocht voor f 125,- aan Jb. Wit, in 1929 
gesloopt 90 

74 NIEDORP: Het Oude Dijkje, 25 ha, sinds 1845 bemalen door de 
Moerbekerpolder én een weidemolentje, vlucht 7 m, in 1932 voor 
f 15,— voor afbraak verkocht 91 

75 NIEDORP: de Weerepolder, 343 ha, zeker sinds 1570 bemalen 
door een binnenkruier, in 1862 vervijzeld, 1932 buiten gebruik 
en ter behoud aan G. Nobel (de eerste voorzitter van ons Ge- 
nootschap) voor f 300,— verkocht, maar wegens bouwvalligheid in 
1950 gesloopt 92 

76 NIEDORP: de Westerkamperpolder, 296 ha, sinds de 16e eeuw 
bemalen door een achtkante binnenkruier, die in het voorjaar van 
1937 afbrandde 93 

77 OBDAM: de Berkmeerpolder, 270 ha, in 1924 bemalen door een 
binnenkruier uit 1608 en een stoomgemaal van 20 pk. De molen 
is nog in bedrijf 94 

78 OBDAM: de polder Obdam, 750 ha, werd bemalen door een 17e 
eeuwse binnenkruier, sinds 1970 buiten gebruik én een stoomge- 
maal van 22 pk. 95 

79/80 OBDAM: polder Weel en Braken, 76 ha, bemalen door een elec- 
tromotor en twee wipmolens met vijzel, en wel één uit 1632, sinds 
de verkaveling in 1972 buiten gebruik en één uit 1856, in 1934 
vervangen door een windmotor 96 

81 OPMEER: achtkante bovenkruier, korenmolen van Roelof Kuin, 
molenaar, aan de Waterkant vlak bij het oude Slothuis, na 1924 
van wieken ontdaan om nog enige jaren als pakhuis en mosterd- 
maalderij te dienen 97 

82 OPMEER: polder De Lage Hoek, bemalen door de binenkruier De 
Vier Winden , in 1891 gebouwd door D. en W. Kriller, nadat zijn 
voorganger uit ca. 1578 op 15 oktober 1890 door blikseminslag 
was afgebrand 98 

83 OPMEER: polder De Kaag onder Spanbroek, 347 ha, werd bema- 
len door een achtkante binnenkruier, wrs. uit 1654 en een stoom- 
gemaal uit 1879" 

84 OPMEER: polder Westerveer, 181 ha, wordt sinds 1873 bemalen 
door een achtkante bovenkruier die door W. Rus uit Oude Nie- 
dorp voor f 6220,— werd gebouwd 100 

85 OPPERDOES: polder De Buiten :-Walakker, 29 ha, werd bema- 
len door een achtkante binnenkruier, in 1927 vervangen door een 
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86/88 

89 

90 

91/99 

100/101 

102 

103 

104/105 

106 

107 

108 

109 

110 

114 


windmotor 

OUDENDIJK: de Troonlanden, drie poldertjes tesamen 12 ha on- 
der het bestuur van de banne Oudendijk, werden bemalen door 3 
weidemolentjes met vijzel, die na 1935 successievelijk verdwenen 101 
OU DORP: kleine wipmolen met stelling op het polderhuis aan de 
Huigendijk bij de Halvemaansbrug, zaagmolen voor polderwerk- 
zaamheden, gesloopt 1934 102 

OUDORP: korenmolen Het Roode Hert , na brand van zijn voor- 
ganger, in 1925 hier gebouwd, afkomstig van de Zaan, werkt nog 
steeds aan de Friese weg 103 

OUDORP: behalve door de 4 bovenvermelde molens onder de 
Heerhugowaard werd de Raaksmaatsboezem van het Geestmeram- 
bacht, 15137 ha, door nog 9 binnenkruiers en ’n stoomgemaal be- 
malen. In 194 1 werden 3 van de 4 molens achter Oudorp gesloopt. 
De meest westelijke van de 5 molens, bekend als De Zes Wielen 
werd opgemeten voor het Ned. Openlucht museum, maar door oor- 
logshandelingen verwoest. De 5 resterende molens werden in 1941 
buiten gebruik gesteld, maar wel voor het landschap bewaard 104 
OUDORP: polder Oudorp, 280 ha, werd in 1924 bemalen door 
een binnenkruier uit 1865, aan het einde van de Molenkade en 
een wipmolen, vlucht 10 m., die sinds 1873 achter de N.H. Kerk 
stond. Beide gesloopt in 1930 105 

OUDORP: de Kraspolder, 1 1 ha, werd bemalen door een acht- 
kante bovenkruier met vijzel, vlucht ca. 12 m. Rond 1935 ontwiekt 
en daarna gesloopt 106 

SCHAGEN: achtkante bovenkruier, korenmolen aan de Loeterweg, 
nu Molenweg. Hiervan is weinig bekend. Hij verdween eind van 
de jaren twintig 107 

SCHAGEN: polder Schagen, 1430 ha werd met de Oosterkaag, 

1 13 ha, in 1924 nog bemalen door 2 schepradmolens, binnenkruiers 
aan de Korte Snevert én een dieselgemaal. De molens werden in 
1928 en 1938 gesloopt 108 

ST. MAARTEN : polder Valkkoog, 498 ha, werd bemalen door 
een windmotor en een achtkante binnenkruier, wrs. uit 15 72 109 
ST.PANCRAS: de in 1901 naast de Geestbloem gebouwde zaanse 
achtkante bovenkruier met stelling, korenmolen David, werd in 
1946 gesloopt 110 

ST.PANCRAS: de Vroonermeer, 104 ha, drooggelegd in 1562, 
werd bemalen door een achtkante bovenkruier, die 20 juli 1925 
door bliksem verbrandde 111 

ST.PANCRAS: polder Westbeverkoog, 117 ha, werd bemalen 
door een achtkante bovenkruier uit 1871, in 1926 vervangen door 
een windmotor 112 

ST.PANCRAS: lager gedeelte van de Westbeverkoog, tegenover de 
Butterhuizen, werd bemalen door een wipmolentje met een vlucht 




66 . Winkel, de korenmolen van Tijsen 


126. Wognum: de Katuil reeds in verval 


24. Harenkarspel, een grote wipmolen in de Schaapskuilmeerpolder 


60. Nibbixwoud, De Vriendschap, opname 1934 


i 15 




van 10 m. 113 

Hl ST.PANCRAS: achtkante binnenkruier uit 1663, molen A van 
polder Geestmerambacht, in 1926 buiten bedrijf, draait zo nu en 
dan nog eens' 14 

112 ST.PANCRAS: achtkante binnenkruier, molen B van polder 
Geestmerambacht, ouder dan voorgaande en 250 m. noordelijker, 
werd in 1930 gesloopt 115 

113. SIJBEKARSPEL: achtkante bovenkruier met stelling, korenmolen 
De Haan aan de Westerstraat gebouwd ca. 1840, in 1941 ondanks 
vergeefse pogingen van Landelijk Schoon onttakeld tot een romp, 
die er nog staat 116 

114 URSEM: Kleine Drinksmeer, ruim 1 ha, bemalen door een weide- 
molentje 

115 URSEM: het Schoutsbraakje, 5 ha, eigendom van A.A. van Die- 
pen te Ursem, werd bemalen door een vijzelmolenje, welke inmid- 
dels ook is verdwenen 117 

116 VENHUIZEN: achtkante bovenkruier met stelling, korenmolen 
aan de Molenweg te Wijdenes, de Stofmolen, in 1911 vanuit de 
Zaan naar hier gebracht 118 

117/118 VENHUIZEN: de Houterpolder, 1666 ha, werd in 1924 bema- 
len door 2 achtkante binnenkruiers met vijzel, aan de Zeedijk en 
een stoomgemaal van 44 pk. De molens zijn gesloopt na samen- 
voeging van de polder in 1927 met Het Grootslag 

1 19 VENHUIZEN: polder Schellinkhout, 640 ha, werd in 1924 be- 
malen door een achtkante binnenkruier en een centrifugaalpomp. 
De molen, de laatste van de tweegang, in 1930 onttakeld, werd 7 
augustus 1981 weer in gebruik genomen 19 

120/121 VENHUIZEN: twee binnenkruiers van de banne Wijdenes, be- 
kend als „de Molentjes” werden ca. 1925 gesloopt 120 

122 WARMENHUIZEN: achtkante bovenkruier, korenmolen van 
Vlam, reeds vermeld in 24 december 1563, verbrandde in 192 5 121 

123 WARMENHUIZEN: het Warmenhuizer Kerk- of Debbemeertje, 
bijna 14 ha, werd bemalen door een kleine vijzelmolen, die na 1924 
verdween 

124 WARMENHUIZEN: achtkante bovenkruier van de Grebpolder 
door K. Kriller in 1875 gebouwd voor f 8875,- na de brand van 
zijn voorganger 122 

125 WER VERSHOOF: achtkante bovenkruier met stelling, koren- 
molen De Hoop , vervangt sinds 1889 een te klein geworden 
voorganger 123 

126 WOGNUM: achtkante binnenkruier aan de Zomerdijk van de Bui- 
tendijkerlanden uit 1819 is na overgang op stoombemaling in 1879 
verbouwd tot buitenkruier, korenmolen De Katuil, later Welgele- 
gen. Tot 1922 in bedrijf, in de oorlog ontwiekt is de molen tot on- 
derbouw later gesloopt 124 
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127 WOGNUM: de Bedijkte Leek of Kleine Waal op de grens van 
Wognum, 9 ha, werd bemalen door een vijzelmolentje 

128 WOGNUM: de Kerkepolder onder Wognum, 22 ha, werd bema- 
len door een kleine vijzelmolen, gebouwd na 1880, nu in bezit van 
de ,,Westfriese Molen” 125 

Lisse, voorjaar 1984 dr. A.J. Kölker 

VERANTWOORDING 

Zonder verwijzing bij elke molen afzonderlijk heb ik gebruik gemaakt van de Provinciale Bla- 
den , Provinciale Jaarboekjes 1924 e.v. Verder het archief van de Hollandsche Molen , Amsterdam 
m.n. dossiers van verdwenen NH. molens ; prov. Griffie ,, collectie Jacobi", port. Westfriesland. 

Gebruikte afkortingen: 

DZM: P-. Boorsma, Duizend Zaanse Molens , Amsterdam 1968 

MNH: Molens in Noord- Holland, Inventarisatie van Noord- Hollands molenbezit, Amster- 

dam 1981 

MP: Molenpost, periodiek van de Alkmaarse Molenverenigig e.a. 

NHA: H.A. Visser, Molens in Noord-Holland in oude ansichten, 1980 

NMA: L. v. Lambalgen, Nederlandse molens in oude ansichten, 19^1; deel II en III door 

H.A. Visser. 1979, 1980 
WFON: Jaarboek Westfriesland Oud en Nieuw 
WIT: A. Wit, Historie van de Niedorpen en Winkel, 1982. 
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Zestig jaar handel en nijverheid 
binnen de Westfriese Omringdijk 


Sedert 1924 is er in West-Friesland veel veranderd op het gebied van handel 
en nijverheid. De grote veranderingen begonnen echter pas na de tweede we- 
reldoorlog. Reden waarom dit overzicht het best is te splitsen in twee perio- 
des van 30 jaar. De eerste, tot 1954, waarin slechts langzaam enige verande- 
ringen optraden. De tweede nadien. Een tijd van ongekend snelle veranderin- 
gen op alle terreinen, waaronder ook handel en nijverheid. 

In 1924 treffen wij in geheel West-Friesland een situatie aan, zoals deze zich 
langzaam had ontwikkeld in de 19e en begin 20e eeuw. Het patroon van een 
tamelijk geïsoleerd agrarisch gebied met enige visserij aan de Zuiderzeekust. 
De handel was als het ware een verlengstuk daarvan. Enerzijds de distribue- 
rende handel: winkels, markten en grossiers. In die jaren had de weekmarkt nog 
een belangrijk aandeel in het inkooppatroon van het publiek. De voornaam- 
ste markten waren sedert de Middeleeuwen gevestigd in de aan de Omring- 
dijk gelegen havensteden Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, alsmede in Schagen. 
Een groot deel van de marktverkopers reisde wekelijks rond teneinde op alle 
markten aanwezig te kunnen zijn. De in deze marktsteden gevestigde winke- 
liers en eveneens die in de kleinere en kleinste dorpen werden van goederen 
voorzien door grossiers, die hun inkopen hoofdzakelijk in Amsterdam en de 
Zaanstreek deden en deze goederen in kleinere porties doorverkochten aan hun 
klanten. Het transport vond naar West-Friesland in hoofdzaak plaats per spoor 
of boot, binnen het gebied werd meestal per paard-en -wagen geleverd, al de- 
den omstreeks 1924 de eerste vrachtauto’s al hun intrede. De betrokken be- 
drijven waren zonder uitzondering eenmanszaken of familiebedrijven. De ven- 
nootschapsvorm (toen alleen nog N.V.) was een heel hoge uitzondering. 

De verzamelde groothandel was geheel gericht op de agrarische productie. Be- 
langrijke artikelen waren vee, kaas, aardappelen, groente, zaden, en ook vis. 
In de loop der jaren verdween het laatste artikel vrijwel als groothandelspro- 
duct. Er kwamen bloembollen voor in de plaats. Oorspronkelijk kochten de 
handelaren hun producten bij de boer en op de vaste markten, waar paarden, 
runderen of schapen werden aangeboden. De echte kaasmarkten waren toen al 
verleden tijd. 

De opkomst van de veilingen maakte het de handelaren in groenten en fruit 
mogelijk hun omzet te vergroten, waardoor zij een betere greep kregen op de 
afzetmarkten, vooral in Amsterdam. De opkomst van de vrachtauto was hier- 
bij van grote waarde. 

De industrie was gebaseerd op de agrarische productie. Bijna ieder dorp kende 
een zuivelfabriek. Deze kleinschalige productie kon op de duur geen stand 
houden. De conservenindustrie was ook te kleinschalig en ging ten dele in 
een moordende concurrentie ten onder. De smeltkaasfabriek Eyssen vertrok in 
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1929 uit Oosthuizen naar Alkmaar, 1 dat beter bereikbaar was. De stoomcon- 
servenfabriek ,, Noord Holland”, de grootste industrie te Medemblik, ging in 
1931 in een vlammenzee ten onder. 2 Alleen in Langedijk kon de conservenin- 
dustrie zich handhaven. Een aparte vermelding verdienen de zaad- en poot- 
aardappelenhandel rond Enkhuizen en Andijk, die zich door grote werkkracht 
en inventiviteit hebben kunnen handhaven en zelfs uitbreiden. 

Men had hoge verwachtingen van de afsluiting van de Zuiderzee en de inpol- 
dering van de Wieringermeer. Hiervan heeft West-Friesland evenwel nauwe- 
lijks kunnen profiteren. 3 

De hoofdverkeersstroom uit de Randstad naar Friesland verlegde zich van de 
spoor-boot verbinding via Enkhuizen naar de wegverbinding via Alkmaar naar 
de Afsluitdijk. Hierdoor ging veel bedrijvigheid in West-Friesland verloren. De 
overslagplaats werd Alkmaar i.p.v. Enkhuizen en het wegverkeer reed al in de 
jaren dertig langs Heerhugowaard en Niedorp. In 1936, middenin de crisis- 
tijd, werd de stoompont van Enkhuizen naar Stavoren opgeheven en het rei- 
zigersvervoer op de spoorlijn Hoorn-Medemblik gestaakt. Een waar rampjaar. 
Oostelijk West-Friesland raakte voor jaren in een isolement, dat eerst in de ja- 
ren zeventig eindigde. Dat isolement was vooral nijpend voor Medemblik, dat 
juist zijn hoop had gevestigd op de nieuwe polder. 

De oorlog en de Duitse bezetting brachten weinig verandering in het gebied 
binnen de Omringdijk. Het land bleef dun bevolkt en veel jongeren trokken 
weg om elders werk te vinden. Grote veranderingen tekenden zich eerst af in 
de jaren vijftig, toen de landelijke politiek geheel Nederland ruimtelijk ging 
herschikken. 

De stormachtige ontwikkeling 1934-1984 

De landelijk noodzakelijk geachte modernisering van Nederland betekende 
voor de gehele Westfriese samenleving een totale verandering. Bestuurlijk 
achtte men het noodzakelijk Nederland in duidelijk begrensde regio’s op te de- 
len. De statistische gegevens per regio zouden vergelijkbaar moeten zijn en als 
basis dienen voor het te voeren beleid. Bij het vaststellen van de regiogrenzen 
was de historie slechts een bijkomstig gegeven. Ten behoeve van een ruim ach- 
terland voor Alkmaar werd daarom het gebied van de Langedijk en Heerhugo- 
waard (een stuk westelijk West-Friesland) administratief ingedeeld bij Noord- 
Kennemerland. Hierdoor kwam het gebied rond Schagen dermate los te lig- 
gen van de romp van West-Friesland, dat het beter werd geoordeeld dit stuk 
West-Friesland bij de Kop-van-Noord-Holland te voegen. Wat overbleef was 
West-Friesland-Oost; het S. O. W. -gebied. 

Deze indeling heeft tot rampzalig gevolg gehad dat tegenwoordig geen cijfers 

1) Zie jaarboek 1983, p. 150 e.v. (Overigens verdween in de jaren 60 de voor West-Friesland 
belangrijke Ringers-fabriek uit Alkmaar). 

2) Zie jaarboek 1979, p.46 e.v. 

3) Zie jaarboek 1957, p.202 ir. Elze F. van der Ban. (Zouden zijn verwachtingen aangaande 
de Markerwaard ooit uitkomen?) 


meer beschikbaar zijn voor handel en nijverheid (en vele andere zaken) die 
betrekking hebben op geheel West-Friesland. Beneden het IJ weet men nu (in 
aarlem.) nauwelijks dat West-Friesland méér is dan het S.O.W.- gebied 
Fier hele gebied van West-Friesland werd gekenmerkt door een snelle groei 
van handel en nijverheid. Deels door groei van bestaande bedrijven, deels door 
vestiging van bedrijven van elders. Bestaande bedrijven met een sterke groei 
zien wij vooral in de branches transport, bouw en detailhandel. 

m re beginnen met transport zien wij uit regionale bodediensten, lijndiensten 
en vervoerders van groenten en fruit verschillende ondernemingen ontstaan die 
tot de grootste in Nederland behoren en geheel West Europa tot hun werk- 
terrein kunnen rekenen. Om er enkele te noemen: Groot en Wessemius uit 
Hoorn, Moeyes uit Zwaag, Besseling uit Hem, Koomen uit Andijk en Mijts 

uS rl' S SPCCiaal trans P° rteur van uitzonderlijk grote artikelen 
komt Winder uit Limmen naar Hoorn. 

De aannemerswereld krijgt een goede thuisbasis door de uitbreiding van de 
woningbouw en vooral ook de utiliteitsbouw. Aannemers van grond- en bag- 
gerwerk, zoals V.B.K. en Konijn uit Hoorn werken in het gehele land en zelfs 
daarbuiten. Bouwers van woningen, fabrieken en andere gebouwen weten zich 
vanuit hun Westfnese basis uit te breiden over grote delen van het land Om 
er enkele te noemen: Henselmans & Kuyt en Combi uit Heerhugowaard, Hed- 
des uit Berkhout Nanmngs uit Hoorn, Paauw en De Jong uit Schagen, Ooms 
uit Scharwoude, Mulder uit Obdam en Star uit Avenhorn. 

In de detailhandel ontwikkelen zich plaatselijke Westfriese kruideniers tot 
grootwinkelbedrijven, die het kunnen opnemen tegen reeds lang bestaande on- 
dernemingen uit Amsterdam, de Zaanstreek en Brabant. De namen Deen 
V aar en Vezo hebben een landelijke bekendheid gekregen. 

Een apart verhaal is dat van de Hoornse galanteriewinkel Blokker . 4 

ij de nijverheid zien wij meer nieuwkomers dan groeiende bestaande bedrij- 
ven. De regionale landbouw maakte het mogelijk, dat Verburg uit Noord- 
Scharwoude een goed aandeel in de landelijke markt kon verwerven en dat 
Smiths Foods een groot productiebedrijf in Langedijk kon opzetten. Van 
t vele kleine en middelgrote drukkerijen wist Drukkerij Noord-Holland in 
Hoorn uit te groeien tot een van de grootste en modernste van het land, waar 
o.m. „Het Financiële Dagblad” wordt gedrukt. 

Het arbeidspotentieel en de financiële steun lokten grote onderemingen tot het 
vestigen van middengrote bedrijven in West-Friesland: zoals Philips in Hoorn 
Polva- Draka in Enkhuizen, Stadtman in Medemblik en als meest recente dé 
Nedelko- fabriek van het A.C.F.-concern. Oorspronkelijk uit Amsterdam en 
na een tussenfase in Edam nu in Hoorn. 

Echte grootbedrijven zijn er niet bij. Misschien is dat wel goed in de schaal- 
ver ou mg in het Westfriese land, dat juist wordt gekenmerkt door een veel- 
heid van kleine en middengrote bedrijven. 


Huizen, voorjaar 1984 
4) Zie jaarboek 1977, blz. 145 e.v. 


G.C.A. Mulder 
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Nederlands 
spreekt men .. 

Hij was opgewonden. 

Haar tempo is laag. 

Ik glij naar beneden. 

Daar hoor ik van op. 

Zo zal ’t wel zijn. 

Ik heb koude voeten. 

Hij laat zich niet kisten. 

7 Is hop of ’t is drop. 

Daar is mijn schoonzus. 
Wat een vreemd ventje. 

Hij veegt nooit zijn voeten. 
Een knorrige kerel. 

Een flinke snee brood. 

Dat is de gewoonte. 

Ze kibbelen zo dikwijls. 

De lammetjes zuigen. 

’t Is allemaal eender. 

Pas op dat kuiltje. 

Ze zijn zeer welvarend. 

’k Heb zin in iets hartigs. 
Ze is wat onnozel. 

’t Werk hoopt zich op. 

’t Ging kalmpjes aan. 

Een schuur voor ’t varken. 
Dit is jouw portie. 

Wat zijn ze toch rustig. 

Je ziet nog wat witjes. 

Ze huilt om haar speentje. 
Dit is de zijne. 

Dat is de mijne. 

Ik heb iets verloren. 

We zijn er gekomen. 

Ik heb steeds een ontsteking. 
Dit is echte boter. 

Hij gaf me een zet. 

Meteen sliep ik in. 

Ze ging er vandoor. 

Hij snuit nooit zijn neus. 
Dat staat zo pot sierlijk. 
Wat een gedrang. 


in ’t Westfries 
wordt ’t zoid 

Hoi was op redut. 

Ze is toch zo’n trut. 

Ik sul der beneer. 

Is ’ eerlik , nou deer! 

Dat zou ik ök miene. 

Ik hew kouwe biene. 

Hoi leit ’m niet kulle. 

’t Gaat hoi de rulle. 

Deer hei je me snaartje. 

Wat is dat een r aart je. 

Hoi is toch zo’n slobber. 

Een lulleke bobber. 

Een verlegen dik stik. 

Dat is vaste prik. 

Ze magge graag klamme. 

De lampies die mamme. 

7 Is ien gaaiengoedje. 

Dink om dat koetje. 

Ze hewwe ’t best. 

’k Bin zö miersk as de pest. 

Ze is ergens wat snokker. 

7 Wordt al deur maar drokker. 
’t Ging koeterdekoet. 

Een boet voor de toet. 

Dut is je gerak. 

Wat binne ze mak. 

Je ziene nag briek. 

Ze jankt om d’r stiek. 

Dutte is zoin. 

Dat te is moin. 

Ik hew dut of dat strooid. 

We hewwe ’t rooid. 

Ik bin toch zo’n grutter. 

Dut is boerebutter. 

Hoi gaf me een gof. 

Ik zakte zö of. 

Ze ging an de riebel. 

Hoi het eeuwig een brie bel. 

Dat staat kakkelollig. 

’t Is hier puur vollig. 
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Ze is zo brutaal. 

Hij is zonder werk. 

Ik ben zo verdrietig. 

Het stond me zo tegen. 

Het vlees is gebraden. 

Zo is het precies. 

Ze regelt graag alles. 

Ik was zo van streek. 

We lopen gearmd. 

Hij kan haar niet zetten. 
We gaan op visite. 

Ze is in verwachting. 

Ik stond op mijn stuk. 

Hij gaf me de hand. 

Ze komt deze kant uit. 

Dit is zwaar werk. 

Ze maakt zo'n misbaar. 
Dat zal ik straks doen. 
Hij was er bijna. 

Die meid is ontslagen. 

Een heel pijnlijk zweertje. 
Een ontroerend lief paartje. 
Je moet niet zo zeuren. 

Ze is zo aanhalig 
Ik ben zo bezweet. 

De lamp heeft gewalmd. 

De poes heeft gejongd. 

Ze heeft altijd trek. 

Je vindt haar nooit thuis. 
Mijn grootmoeder schrok. 
Hij is toch zo handig. 

Ze is niet zo jong meer. 

Het wordt steeds vergeten. 
Zo'n muffige geur. 

Ze maakten plezier. 

Wat zijn die lui netjes. 
Wat draaft hij weer door. 
Ze drong steeds meer aan. 
Een kip met een kuiken. 

Ze is gauw tevreden. 

't Groeit op 7 land. 

Waar zal hij belanden? 

Dit zijn niet de zelfde. 

Hij is ongedurig. 

Die man is behaard. 


Ze is asserant. 

Hoi loupt om de kant. 

Ik bin zo beloord. 

Ik hew 'r van koord. 

De lappies bin breiden. 
Dat hei je goed reiden. 
Ze is zo 'n bestel. 

Ik was puur van de rel. 
We gaan armpiedeur. 

Hoi het wat op heur. 

We gaan om een kop pi e. 
Ze moet om een poppie. 

Ik hield moin bien stoif. 
Hoi gaf me de voif. 

Ze komt opperdan. 

't Loif moet er an. 

Ze het zo'n poehee. 

Dat doen ik demee. 

Hoi was er temet. 

Die moid die is vet. 

Een gemeen vurig zwelt je. 
Een bar pittig steltje. 

Je moete niet bolle 
Ze mag zo graag snolle 
Ik ben zó verboefd. 

De lamp die het loefd. 

De poes die het jonkies. 
Hoi is toch zo gruizig. 

Ze is bar uithuizig. 

Moin opoe verskoot. 

Hoi kin toch zo'n zood. 

Ze skiet al puur of. 

't Raakt in de slof. 

Zó'n ouskige lucht. 

Ze hadde zo'n klucht. 

Wat binnen ze kuin. 

Hoi bakt ze weer bruin. 

't Most met alle verdul. 
Een kip met een pul. 

Ze mikt 't niet nauw. 

7 Staat op de bouw. 

Weer zei ie bedare? 

Dut binne heel are. 

Hoi is heen en werig. 

Die vent is zó herig. 
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Zo ben je er vlug. 

Met jou is te praten. 

Ze zijn zo royaal. 

Hij is geslaagd. 

Wat stelt dat nou voor? 

Ze ziet op me neer. 

Die man is doodziek. 

Ze zijn erg rijk. 

Ze heeft rare kuren. 

Hij draait in het rond. 

Een op en top kweker. 

Een nieuwsgierige gluurder, 
’t Bedrag was te hoog. 

Als je dat durft. 

’t Ei is gelegd. 

We gaan aan de slag. 

Een schattige baby. 

Dan heb ik een doel. 

De bevalling was zwaar. 

Er zijn er genoeg. 

Wat is dat toch jammer. 
Was dat even schrikken. 

’k Heb een pijnlijke teen. 
De schoonmaak vergeet ze. 
Een opvallende das. 

Zijn zaak is failliet. 

Dat spreken we af. 

Dat geeft toch geen pas. 
Tegenwoordig is ’t erg. 

Wat ging hij te keer. 

Ze is zo gehaaid. 

Dit is correct. 

Wijdenes, voorjaar 1984 


Zo loupt ’t reid an. 

Jij binne me man. 

’t Staat deer niet krap. 
Hoi het ’t ’m lapt. 

Wat houdt dat nou in? 

Ik bin ’r te min. 

Die man is slecht steld. 
Ze barste van ’t geld. 

Ze het malle fronte. 

Hoi gaat in de ronte. 

Een erg tuke bouwer. 

Een stiekeme glouwer. 

Hoi kon ’t niet behappe. 
Dat most je d’res lappe. 

’t Oi dat is loid. 

Vooruit met de goit. 

Zo’n kloin pittig houpie. 
Den hew ik een loupie. 

Ze het een hele rois had. 
D’r binne d’r zat. 

Da’s verlegen tebot. 

We vers kot e ons rot. 

’k Hew een bar zere toon. 
Ze maakt gien meer sköon. 
Een speurige strop. 

Hoi is over de kop. 

Deer hou we ’t op an. 

Zuks het ’r niet van. 

’t Is s kof tig op heden. 

Wat het ie 'm reden. 

Ze is zo gebekt. 

En dut dialect. 


Jannie Ham-Dekker. 
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De flora in West-Friesland 


Er is mij gevraagd een artikel te schrijven over de veranderingen in de West- 
friese flora gedurende de laatste zestig jaar. Welke planten groeiden er om- 
streeks 1924, welke in 1984? Welke soorten zijn in die periode in aantal afge- 
nomen of geheel verdwenen, welke zijn in aantal toegenomen? Zijn er nieuwe 
soorten bijgekomen? 

De vraag van onze voorzitter was gemakkelijk, maar de beantwoording voor 
mij onmogelijk. In 1942 kwam ik namelijk in Hoorn, in 1946 werd de afde- 
ling Hoorn van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging op- 
gericht, waarna voortdurend excursies door de leden werden gehouden, waarop 
o.a. naar planten werd gekeken. Ik herinner me nog enige vondsten. Zo ston- 
den langs de sloten in het buitendijkse weiland bij Etersheim grote bossen van 
het Koninginnekruid (Leverkruid). Langs het pad van de dijk naar het IJssel- 
meer vond je nog het Engels gras; een typische zoutminnende plant. 

Een begrijpelijke groeiplaats! 

In 1932 werd de zoute Zuiderzee afgesloten. Daarna ontstond langzamer- 
hand het zoete IJsselmeer. Dit heeft grote veranderingen in de flora veroor- 
zaakt. Zeeweegbree, Zoutgras, Melkkruid, Loogkruid en de Zeeaster (Zulte) 
zijn langzaam maar zeker uit ons West-Friesland verdwenen. Bij Schellinkhout 
stond voor kort nog een enkel plantje van Engels gras. 

Het is jammer dat de invloed van deze overgang van zout naar zoet op de 
flora voor onze streek niet is vastgelegd. Ik heb het Rijksherbarium te Leiden 
nog gevraagd of daar gegevens aanwezig zijn over de plantengroei van 60 jaar 
geleden, maar het antwoord was negatief. 

Nu wil ik voorstellen maar wat rond te kijken naar enkele plantesoorten, die 
thans onze streek nog sieren. 

De wegbermen 

Neem bij voorbeeld onze wegbermen die gelukkig niet meer zo met onkruid- 
bestrijdingsmiddelen bespoten worden en ook niet meer zo intensief als vroe- 
ger worden vemaairl 
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Eind april beginnen ze geel te kleuren door de Paardebloemen en Scherpe bo- 
terbloemen. Begin mei bereikt de geelkleuring haar hoogtepunt. Hier en daar 
is er het paars van het Hondsdraf en het lila van de Pinksterbloem. Voor wie 
er oog voor heeft een prachtig gezicht! 

En daarna komt het Fluitekruid: grote lange stroken van het „Hollandse kant”. 
Dan is West-Friesland op z’n mooist! 

Nu is het de tijd om foto’s te maken! Een wijd landschap en dan op de voor- 
grond een witte rand van losse schermen! „Zere ogenbloem”, „Kikkerbloem”, 
„Toeters zijn andere namen voor deze mooie wilde plant. Door verschillende 
„groene verenigingen is aan de beheerders van de wegbermen gevraagd om zo 
mogelijk de bermen pas te gaan maaien als de witte bloempjes van het Flui- 
tekruid veranderen in zaden. Gelukkig maait men nu iets later. 

Later komen in de bermen de witte fijne schermen van de Whlde peen, de gele 
schermen van de Pastinaak, het wit van de vele bloempjes van het Gewone 
duizendblad en daartussen het rood van de Rode klaver. Vanaf begin juli ko- 
men daar dan nog bij de gele hartjes, omringd door witte lintbloemetjes van 
de Kamille. Nog weer later het overheersende geel van Herik en Koolzaad. 



Wilde peen 


Henk 


Koolzaad 


De wilde peen wordt nu met rust gelaten. Maar toen de teelt van groentezaden 
nog een belangrijke tak van de tuinbouw was in West-Friesland, vond men 
in Andijk, Venhuizen en Wijdenes vele tuinen met peen die voor de zaadop- 
brengst werd geteeld. Het is van groot economisch belang voor de zaadfirma’s 
om de met zorg geselecteerde peen, bestemd voor de zaadopbrengst, zuiver 
te houden. Men kan geen smakelijke consumptie-peen laten kruisen met een 
Wilde peen met een harde oneetbare wortel. Daarom moest de Wilde peen 
om verbastering te voorkomen worden uitgeroeid. De bermen moesten, waar 
peen voor zaad en ook kool voor zaad werd geteeld, vroeg worden gemaaid. 
Er waren en zijn zelfs nog verordeningen, die hiertoe verplichten! 
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Hier en^ daar is door plantsoendiensten een zogenaamd „wilde- bloemen - 
mengsel uitgezaaid om zo een bloeiende berm te verkrijgen. Daar bloeien dan 
o.a. Klaprozen, Marokkaanse vlasleeuwebekjes, Korenbloemen, Slaapmutsjes 
en nog andere gemakkelijk kiemende zaaibloemen. Maar na één of twee jaar 
zijn deze bermen toch niet mooi meer. 

Een prachtige toepassing van wilde planten zag ik in 1981 in Zaanstad bij het 
Kalf. Gehele stroken langs de weg met Teunisbloemen en Toortsen. Die Teu- 
nisbloemen sieren ook elk jaar mijn tuin om het huis, waar ze zich zelf uit- 
zaaien. 

Opmerkelijk in de bermen vind ik de Gele morgenster. De bloemen van deze 
ongeveer 50-70 cm hoge plant zijn alleen in de morgen open. De naam is 
goed gekozen. Heel zeldzaam in onze streek is de Blauwe morgenster. Vroe- 
ger stond deze plant in de berm langs de Noordervaart bij Stompetoren en 
ook langs de Hoornse weg, tussen de Kromme Elleboog en de „Zeven Zalig- 
heden”. Van de zeven zaligheden zijn er inmiddels zes weg en ook de Blauwe 
morgenster is er verdwenen. Nu staat het er soms vol met de Gele pastinaak. 

Langs de dijken 

Tussen de afgeplatte Belgische kalkstenen en de vijf- en zeshoekige basalten 
en tussen door ijs- en watertransport afgeronde granietblokken, waarmee de 
dijkglooiingen zijn verstevigd, groeien tal van wilde planten. Hier en daar ook 
bramen- en bessenstruiken. Zelfs kan men soms appeltjes plukken. Ook Vlier, 
Lijsterbes en Es zijn er te vinden. Het is jammer dat het „dijktoezicht” zoveel 
van deze vanzelf opgekomen beplanting weghakt (en doodspuit?). De bloei- 
ende vlierstruiken zijn een zeer te waarderen versiering. Ik kan me niet voorstel- 
len dat het geheel verwijderen van deze opslag noodzakelijk is, nu onze dijken 
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„binnendijken” zijn geworden. O.a. in de bocht bij Schellinkhout laat men de 
boomgroei wat toe. Het is daar dan ook een heerlijk recreatieterreintje gewor- 
den voor ouders en kinderen. Op mooie dagen is het er zeer druk, ook al om- 
dat juist daar de „zee” ondiep is. 


Terug naar de plantjes. De vroege bloeiers zijn geel: de glanzende bloempjes 
van het Speenkruid, de ronde samengestelde bloemen van het Kleine hoefblad 
komen eerst. De bladeren van het hoefblad komen pas als de plant zaad gaat 
vormen. Tegelijk komt dan het geel van de Paardebloem. Een bijzondere plant 
van de dijk vind ik het Muurleeuwebekje, dat zich met lange dunne stengels 
over de stenen uitspreidt. Maar ik vond deze plant ook op de tuinmuur van 
de Noorderkerk te Hoorn. 

Waar aan de waterkant onderaan de dijk wat grond ligt komt Riet en bloeien 
in juli en daarna de Moerasandoorn en het Ruige wilgeroosje met honderden 
rosé bloemen. De Haagwinde slingert haar stengels over het Riet en de om- 
ringende planten. Zo kan ze haar grote witte bloemen (,,pispotjes”) goed laten 
zien. In de bessen tuinen in de Bangert had men vroeger veel last van de Ak- 
kerwinde, een soort met kleinere, gedeeltelijk rosé gekleurde bloemen, en ook 
van de Haagwinde. Ze overgroeiden de struiken en kwamen, als ze de kans 
kregen, tot halfweg in de kruinen van de vruchtbomen. De ,,slingerroos” werd 
er fel bestreden. 

Een wel zeer zeldzame plant tussen de stenen is de Tongvaren. Deze varen is 
algemeen op vochtige hellingen in de Ardennen en Zuid-Europa. Ik herinner 
me honderden zeer mooie planten op de natte rotsen in de omgeving van de 
grot van Han. Maar ons klimaat schijnt te slecht voor deze varen. In 1939 
werd de plant voor het eerst gevonden tussen de dijkstenen nabij Schellink- 
hout. Vroeger stond achter café Lont in Den Oever een kapel. Het gebouw 
is afgebroken en weer opgebouwd in het Buitenmuseum te Enkhuizen. Bij de 
sloop is een prachtige groeiplaats van de Tongvaren verdwenen. In een voch- 
tige hoek van de kerkmuur groeide op een meter of vijf hoogte een aantal zeer 
mooie exemplaren. Waar die gebleven zijn weet ik niet. 
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Toch probeert de Tongvaren zich in ons gewest te handhaven. In de kademuur 
van het Nieuwland te Hoorn groeide in een scheur, een meter boven het wa- 
ter, een mooie plant. Bij de vernieuwing van de muur is de varen verdwenen. 
Nu staat er nog een flinke plant in de tuin van het Klaas Stapel- of Vrou- 
wenhofje aan het Munnickenveld in Hoorn. Aangeplant? Of is een door de 
wind aangevoerde spore daar ontkiemd? Of zou de plant die op de kademuur 
groeide ontstaan zijn uit een spore van de „tuin-Tongvaren”? 

Nog is de varen in Noord-Holland aanwezig. Tussen de stenen van de glooi- 
ing aan de buitenkant van de dijk tussen het Dijkgat en het IJsselmeer is voor 
enige jaren op een vijftal plaatsen een exemplaar van de Tongvaren gevonden. 
De bladeren van de planten staken half boven de stenen uit en waren nogal 
beschadigd. 

Mocht U de plant nog op andere plaatsen vinden, wilt U het me dan melden? 


Op muren 


Nu ik U van de Tongvaren vertelde moet ik ook een en ander kwijt over het 
echte Muurvarentje, dat op vele oude muren in West-Friesland voorkomt. Ei- 
genlijk een klein onaanzienlijk plantje, zo’n tien tot vijftien cm. hoog. Mooie 
fijne blaadjes aan dunne steeltjes. Oude verweerde voegen zijn de plaatsen waar 
de door de wind aangevoerde sporen kunnen ontkiemen. Doordat de varentjes 
niet opvallen worden ze met rust gelaten. 

In Hoorn weet ik een aantal plaatsen waar het varentje groeit: o.a. groeien er 
veel op de zuidzijde van de brug bij het Koepoortsplein en aan de binnenkant 
van de muur om de tuin van de Noorderkerk. In Schellinkhout groeiden veel 
varentjes op de binnenkant van de muur om de kerktuin, maar iemand die 
waarschijnlijk liever een kale muur ziet, heeft ze opgeruimd. Jammer! 

Te Enkhuizen staan er veel in de gemetselde muur van de brug bij Drie Ba- 
nen en ook in de voegen van de muren van de sluis bij de Dromedaris. Daar 
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stond ook, maar dit is voor ons land heel zeldzaam, het fijne Zwartsteelva- 
rentje. In de rotsspleten van het Zuidfranse bergland is het gewoon. Dr. S. Se- 
gal is indertijd gepromoveerd op het onderwerp „ Muurbegroeiingen \ Hij heeft 
beschreven dat hij op de hierboven genoemde sluismuren een bastaardvarentje 
heeft gevonden, ontstaan door kruising van het gewone Muurvarentje en het 
Zwartsteelvarentje. Ik heb dit niet terug kunnen vinden. 

Als U wandelt langs de grachten van onze steden, tracht dan eens vast te stel- 
len hoeveel soorten planten op de kademuren groeien. Kunt U determineren 
met een flora, maak dan ook een lijstje van de gevonden muurplanten. Kunt U 
niet met een flora omgaan en wilt U dit leren: de afd. Hoorn van de KNNV 
geeft soms lesavonden hiervoor! 

Het is opmerkelijk hoeveel plantesoorten voorkomen op voor hen vreemde 
groeiplaatsen. De grootste verrassing voor mij was een kleine appelboom, van 
zeker anderhalve meter, groeiend in de grachtmuur van de Korenmarkt te 
Hoorn, vlak bij de ophaalbrug naast de Haven. De takken droegen zelfs bloe- 
men en op de jonge scheuten groeide de Appelmeeldauwschimmel. Een de- 
monstratie van de wet: ,, Alles is overal, maar het milieu selecteert.” 



Langs de waterkant 

Wat ik mis in West- Friesland zijn de sloten en plassen, waarin de Witte Wa- 
terlelie, de Gele plomp en de Gele gentiaan bloeit. In het Wilhelminapark te 
Hoorn komen de eerste twee soorten wèl voor, maar die zullen er wel zijn in- 
gébracht, toen de vijvers werden aangelegd. 

Mijn jeugd bracht ik door in en om Gouda. De prachtige Reeuwijkse plassen 
waren het onderzoekingsterrein, waar mijn vrienden en ik alle vrije uren door- 
brachten. Daar lagen en liggen ’s zomers honderden witte leliebloemen op het 
water. Gaat U van Woerden door het groene hart van Holland richting Am- 
sterdam, dan kunt U ook kennismaken met de zoetwaterflora. Ook een vaar- 
tocht bij Giethoorn of een tochtje langs de Vecht is daarvoor aan te bevelen. 



In Noord-Holland is het water op vele plaatsen te zout voor de genoemde 
planten. Ook de witte bloempjes van de Waterranonkel en het Kikkerbeet 
steken hier niet boven het water uit. Er zijn wel sloten waarin het water zoet 
is. Daar groeien het Pijlkruid, de Egelskop en de Zwanebloem langs de oevers. 
Ook de Gele lis, die door een tuinder in Andijk „Waltulp” werd genoemd. 
Hij had vast nog nooit de bloem van een tulp met die van een Iris vergeleken. 
Deze tuinder haalde ook overal langs zijn tuinderij de „Waltulpen” weg. Hij 
was bang dat het virus, dat de schadelijke ziekte het ,, grijs” in de gekweekte 
Irissen veroorzaakt, in de Gele lis kan overblijven. 

In moerassige walkanten groeien de Smeerwortel met witte en blauwe bloe- 
men, de distel Kale jonker, de Koekoeksbloem, het Vergeet-mij-nietje en de 
reeds genoemde Winden. Jaren geleden groeide in een sloot bij Wognum ook 
Lidsteng; een waterplant, waarvan de stengels boven het water uitsteken. Het 
zijn dan net kleine sparreboompjes. 


Nog enige bijzonderheden 

Waar het water nog brak is in de sloten groeit in de walkant ook het Le- 
pelblad; de plant die vroeger de Oost-Indië-vaarders kon doen herstellen van 
,, scheurbuik”. Leest U in het boek ,, Secretaris op de vloot van Houtman”, ge- 
schreven door K. Norel, maar eens na hoe „scheurbuik” onder de scheepsbe- 
manningen kon huishouden. 

Een tweede opmerkelijke plant, thuis horend in de brakwatervegetatie, is de 
Echte heemst, een wilde stokroos. In het riet langs de dijk, o.a. bij Ooster- 
leek, staan grote planten. Ook richting Etersheim en langs de Langereis zijn 
de planten te vinden. Soms zijn ze bijna twee meter hoog. Ze bloeien met tot 
5 cm. grote bloemen in augustus-september. 

U merkt dat ik U enige aanwijzingen geef - waar U moet zoeken. Maar van 
de volgende in West-Friesland voorkomende soorten geef ik geen vindplaats 
op. Er zijn altijd mensen die ze uitsteken voor hun tuin. Zo is een groeiplaats 
van de zeer zeldzame Bijenorchis bij Durgerdam totaal verdwenen. Dit na een 
publicatie in een tijdschrift. 
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Op drie plaatsen in West-Friesland wist ik de Addertong te staan, een klein 
plantje dat tot de Varenachtigen behoort. Twee vindplaatsen zijn verdwenen; 
één door wegaanleg en één door het ,, verbeteren” van moerassig land tot wei- 
land. De derde groeiplaats is m.i. veilig, want het land waarop de Adder- 
tong voorkomt, is in handen van het Staatsbosbeheer. In dit stuk staat ook de 
mooie Gevlekte rietorchis, die gelukkig op de lijst van beschermde planten is 
geplaatst. 

Die Rietorchideeën komen op meerdere plaatsen in ons gewest voor. Zolang 
niet onkruidbestrijdingsmiddelen worden gebruikt en/of niet te veel stal- of 
kunstmest op de groeiplaatsen wordt toegepast, zullen de orchideeën er wel 
blijven. Een zeer mooie groep van Rietorchideeën kwam voor onderaan de Wa- 
lingsdijk bij Avenhorn. Maar schapen hebben voor een grondige verdwijning 
gezorgd. Jammer! 

Tweemaal heb ik bij ons de zeldzame Welriekende nachtorchis kunnen fo- 
tograferen. Dit is voor mij de mooiste wilde orchidee. Ze heeft tere witte bloe- 
men die elk een lange spoor dragen. In het natuurmonument ,,Het Zwanen- 
water” groeit deze orchis ook. Daar vindt men eveneens de Moeraswespenor- 
chidee. Een broertje of zusje er van, de Breedbladige wespenorchis, stond voor 
jaren langs het fietspad van Bobeldijk naar Wognum. Waarschijnlijk met zand 
voor de nieuwe Rijksweg aangevoerd. 

Het ,, neusje van de zalm” is voor mij echter de ,, Bostulp”, die maar op één 
plaats in het wild, midden in West-Friesland, voorkomt. Deze tulpesoort, die 
ook wel wordt geteeld, heeft een mooie grote gele bloem aan een meest wat 
overhangende stengel. Elk jaar, nu al veertig jaar, controleer ik enige malen de 
groeiplaats om na te gaan hoeveel bloemen er zijn. Dikwijls bloeien de bollen 
niet, maar komt alleen het smalle blad boven de grond. Daar is weinig aan te 
zien. 

In de omgeving van dit ,,Bostulp-heiligdom” groeien ook nog de bolgewas- 
jes Vogelmelk en Knikkende vogelmelk en voor jaren ook de Grote engelwor- 
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tel. Zouden deze vier soorten veilig op een oude buitenplaats voorkomen, dan 
zou ik ze hebben beschreven als ,,stinseplanten\ Vermoedelijk zijn ze afkom- 
stig uit de kruidentuin van een vroeger klooster. Jammer dat de planten nu 
niet op zo’n beschut terrein groeien! 



Bovenstaand verslag is niet bedoeld als een wetenschappelijk botanisch artikel. 
Het bestaat uit zo maar wat bijeengevoegde gegevens over planten, die ik tel- 
kens waarneem en waaraan ik plezier beleef. Lang niet alle Westfriese soorten 
zijn genoemd. Maar het is een goede zaak dat als je met je kinderen of klein- 
kinderen wandelt, je wat vertellen kunt over wat rond je leeft, groeit en bloeit 
en wat bescherming behoeft. Maar ja, een ander kent alle automerken en kan 
daar over vertellen. 

Ik besluit mijn verhaal met het volgende: In „Wilde planten in en bij Am- 
sterdam” , geschreven door Joh. Bolman, door W.J. Thieme & Cie uitgegeven 
t.g.v. het 75-jarig bestaan van de KNNV, staat in het voorwoord: „de wilde 
flora van Nederland telt thans all in all 1350 soorten hogere planten. Hiervan 
zijn er 700 min of meer zeldzaam en goeddeels alleen nog in natuurreservaten 
te zien. Er resteren dus nog 650 daarbuiten „ zichtbare ” soorten. Bij een conser- 
vatieve telling van de soorten die in en vlak bij Amsterdam groeien, kom ik op 
325 stuks. Dat is 50% ervan”. 

Hoe is dat in West-Friesland? Hoeveel wilde plantesoorten komen hier nog 
voor? Hoeveel zullen dat er zijn als ons Genootschap zijn feestbundel uitgeeft 
t.g.v. zijn 100-jarig bestaan? Het is dus nodig dat er thans voor onze streek 
enkele goede vegetatie-opnamen worden gemaakt, opdat later de voor- of ach- 
teruitgang van onze flora kan worden vastgesteld. 

De heer M.J.C. Kolvoort te Arnhem dank ik voor het beschikbaar stellen van 
de tekeningen die hij eertijds maakte voor het boek „ Wilde planten in en bij 
Amsterdam” . Ook maakte hij enige nieuwe afbeeldingen, speciaal voor dit ar- 
tikel. 

Hoorn, najaar 1983 G. Houtman 

Draafsingel 36, 1623 LB 
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Tuinzaadteelt en -handel 
in West-friesland 


ONTWIKKELINGEN IN 60 JAAR 

Op wereldschaal is Nederland toonaangevend op het gebied van de tuinbouw- 
zaden. Binnen de Nederlandse grenzen is met name West-Friesland het ge- 
bied waar de teelt van tuinbouwzaden wortelt en voor een belangrijk deel nog 
plaats heeft. In ieder geval is West-Friesland het gebied (in het bijzonder de 
omgeving van Enkhuizen en Langedijk) waar de handel in tuinbouwzaden is 
geconcentreerd. 

In onderstaande is getracht een schets te geven van de ontwikkelingen die zich 
in deze sektor hebben voorgedaan. Noodgedwongen hebben we ons daarbij 
moeten beperken tot hoofdlijnen. Slechts nu en dan zijn details vermeld. 

Om van de ontwikkelingen in de periode 1924-1984 een goed beeld te kun- 
nen geven is het nodig om eerst in het kort de ontstaansgeschiedenis van deze 
karakteristieke tak van de Nederlandse agrarische sektor te schetsen. 

Zaad teelt is al zo oud als de mensheid. De winning van zaad is voor vrijwel 
alle gewassen een basisvoorwaarde voor de instandhouding van de soort. Zo 
was het in de vroegste uitoefening van land- en tuinbouw reeds algemeen ge- 
bruik dat van elk gewas een klein hoekje werd overgehouden om zo zelf te 
kunnen voorzien in het zaaizaad voor het volgende teeltseizoen. 

Van beroepsmatige zaad teelt was nog geen sprake. Echter door de toenemende 
vraag naar zaad zijn aan het eind van de 1 8e eeuw enkele tuinders zich meer in 
het bijzonder gaan toeleggen op de vermeerdering van zaaizaad, met het doel 
dit te verkopen aan collega-tuinders in de direkte omgeving. Dat is het prille 
begin geweest van de handel in zaaizaden, die zich heeft ontwikkeld van een 
plaatselijke affaire tot een voornamelijk internationaal bedrijf dat zijn weerga 
in de wereld vrijwel niet kent. 

Pioniers 

Over de eerste handelsaktiviteiten is vrijwel niets met zekerheid te zeggen. Wel 
kunnen we met vrij grote stelligheid aannemen dat het begin van de zaadhan- 
del ligt in ,,Het Grootslag”; met Andijk en De Streek als centra. 

Namen die we zo rond het jaar 1810 tegenkomen zijn: wed. S. Groot & Zn. — 
Lutjebroek; P. Knook & Zn. — Lutjebroek; Jan Reus - Lutjebroek; Jb. Boon 

- Bovenkarspel; Dirk Rood, Nanne Jansz. Groot - beiden Andijk; J. Schoof 

— Lutjebroek. 

De handel werd vooral gedreven met tuinders in de direkte omgeving. Rond 
1815 ontstonden de eerste kontakten met Haarlemse bloembollenhandelaars 
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en marskramers/hannekemaaiers, die het zaad buiten West-Friesland (tot zelfs 
in het buitenland) aan de man brachten. 

Het zou te ver voeren en ook niet passen in het kader van dit artikel om meer 
in detail stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van de zaadhandel in West- 
Friesland. Opmerkelijk is het in ieder geval dat de zaadteelt en - handel in 
De Streek na 1820 in verval raakte, terwijl dan juist in Andijk de teelt en 
handel sterk opleven. Met name Nanne Janszoon Groot heeft daarin een be- 
langrijke rol gespeeld. Rond 1800 is hij begonnen met de teelt van zaaizaad 
met het doel dit te verkopen. Ook hij legde de kontakten met marskramers 
en de Haarlemse bloembollenhandelaren. Maar juist hij zag al snel in dat er 
méér mogelijkheden waren. Hij trok er zelf op uit, zoals de overlevering wil, 
met de „kiep” op de rug om ook buiten de eigen omgeving zaad te verko- 
pen. De Haarlemse bloembollenhandelaren bleven zijn beste klanten, zij koch- 
ten vooral voor de export. 

Zo „veroverde Nanne Janszoon 
Groot heel Noord- en Zuid Hol- 
land en Friesland en Groningen. Aan- 
vankelijk kon hij op zijn eigen bedrijf 
voldoende telen om in de vraag te 
kunnen voorzien. Al snel echter moest 
hij een beroep doen op andere tuin- 
ders; eerst in familiekring, maar later 
ook daar buiten. 

Zo vormde hij in korte tijd een vaste 
telerskring om zich heen. 

Nanne Janszoon Groot (1771-1855) 
wordt algemeen gezien als de grond- 
legger van het Nederlandse tuinzaad- 
bedrijf. Zijn uitgebreide nageslacht 
(hij had 18 kinderen, van wie er 12 
trouwden) is vrijwel geheel in de zaad- 
handel terecht gekomen en nog steeds 
zijn vele nazaten van hem in deze sek- 
tor werkzaam. 

Zijn kleinzoons Nanne Sluis Pz. en Nanne Groot Sz. vormden in 1867 de 
firma Sluis & Groot, nu onderdeel van Zaadunie B.V. Een jaar later stichtten 2 
broers van Nanne Sluis, Jacob en Pieter, de firma Gebroeders Sluis (nu Royal 
Sluis). In respektievelijk 1872 en 1878 verhuisden deze bedrijven van Andijk 
naar Enkhuizen. Klaas en Pieter, schoonzoons van Nanne Jansz. Groot, leg- 
den de basis voor verschillende zaadhandelsbedrijven Vriend, die nog steeds te 
Andijk zijn gevestigd. 

Naast Nanne Jansz. Groot moet zeker ook Dirk Rood worden genoemd, wiens 
zoon in 1845 te Andijk de firma P. Rood & Zoon stichtte. In 1897 verhuisde 
de firma Rood naar Bovenkarspel. Nadat dit bedrijf van 1960 tot 1983 deel 
had uitgemaakt van Sluis & Groot B.V. is het in 1983 gefuseerd met de firma 



Huis en schuur , waarin Nanne Jansz. Groot 
zijn zaadhandel begon. Bakkershoek Andijk 
(foto N. Groot). 
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Van Dijk & Co te Enkhuizen en onderdeel geworden van de Zweedse Zaad- 
handel Fröhuset. 

Uitbreiding 

We maken nu een grote stap naar 1924, het jaar waarin het Historisch Ge- 
nootschap werd opgericht. Het was voor de zaadteelt en zaadhandel geen jaar 
dat met bijzondere aandacht in de annalen is bijgeschreven. De zaadhandel in 
Nederland is sinds 1820 voortdurend gegroeid en heeft een overwegend in- 
ternationaal karakter gekregen. De spreekwoordelijke Hollandse handelsgeest 
was ook in het tuinzaadvak goed ontwikkeld. 

In West- Friesland heeft zich een verdere specialisatie voltrokken tussen teelt 
en handel. De zaadhandelsbedrijven legden zich meer en meer toe op de uit- 
bouw van de handel. De produktieteelt werd op kontraktbasis ondergebracht 
bij professionele tuinders. Een deel van de behoefte aan handelszaad werd ge- 
kocht op de vrije markt. 

Hoewel ook in andere delen van Nederland kleine zaadhandelsbedrijven van 
de grond komen, blijft West-Friesland het centrum van de Nederlandse tuin- 
zaadsektor. 

Binnen West-Friesland heeft zich evenwel een nieuw gebied gepresenteerd. In 
de Langedijk, als vanouds een groen teteeltgebied, zijn ook enkele zaadhandels- 
bedrijven van de grond gekomen. Een van de eersten was Jacob Jong, kruide- 
nier in Noord-Scharwoude. In 1917 ging hij zich geheel wijden aan de zaad- 
teelt en zaadhandel. Samen met zijn zoon Jacob jr. en schoonzoon Dirk Barten 
bouwde hij het bedrijf verder uit. Zij specialiseerden zich vooral in sluitkool- 
zaad: nu bekend als Bejo Zaden B.V. Andere bedrijven volgden: C. Beem- 
sterboer te Warmenhuizen, gebr. Broersen te Tuitjenhorn, de Groot & Slot te 
Broek op Langedijk en gebr. Bakker te Noord-Scharwoude. De laatste richtte 
zich vooral op de teelt en handel in zaaibonen. 

In het Grootslag heeft de ontwikkeling echter ook niet stilgestaan. Naast de 
vanouds bekende firma’s Sluis & Groot, Gebroeders Sluis en P. Rood & Zoon 
zijn ook andere bedrijven zich gaan toeleggen op de handel in zaden. Rond 
1900 stichtte Andries Zwaan jr. een zaadhandel te Enkhuizen. Meerdere zaad- 
handelaren met de naam Zwaan zijn hieruit voortgekomen, o.a. A.R. Zwaan, 
die Zwaan en De Wiljes te Scheemda oprichtte en later de N.V. A.R. Zwaan 
te Voorburg stichtte. In 1915 werd opgericht de N.V. Gebroeders Vis, die 
zich vooral richtte op de teelt van bloemzaden. Dit bedrijf is inmiddels opge- 
gaan in Royal Sluis. Abraham Sluis, voorheen werkzaam bij Gebroeders Sluis, 
begon in 1921 een eigen zaadhandel. Datzelfde deed Simon Groot Nz., voor- 
heen werkzaam bij Sluis & Groot, in 1924. Zijn bedrijf was gevestigd aan de 
Dijk te Enkhuizen en genoot vooral bekendheid door de spreuk in zaadlatijn: 
,,Semen Nomines Grandes”. Beide bedrijven bestaan inmiddels niet meer. 
Verder zagen in Enkhuizen in de loop der tijd het licht N.V. Struik & Co, fa. 
J. Buisman & Zn., fa. Buisman en Jeltes, fa. Van Dijk en co, De Enkhuizer 
Zaadhandel. De beide laatste bedrijven bestaan nog. De laatste is nu beter be- 
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kend als Enza Zaden; een bedrijf dat sterk is gegroeid en in 1979 zijn 40-jarig 
bestaan vierde. In West-Friesland kennen we verder nog de bedrijven B V 
Hem (Singer) te Hem, Holland Select B.V. te Andijk en Kieft te Blokken 

Teelt en handel 

Op dit moment is West-Friesland nog steeds het handels- en distributiecentrum 
voor tuinzaden. Van de teelt kan dat echter niet meer worden gezegd 
Door de voortdurend stijgende vraag naar zaaizaad werd het voor de zaad- 
bednjven steeds moeilijker om in West-Friesland voldoende ruimte te vinden 
voor de vermeerdering. Bovendien was de bedrijfsstruktuur in West-Friesland 
met zo geschikt voor de teelt van grote en uniforme partijen. Zo ontstond er 
vanaf ca. 1910 voor de meer extensieve gewassen een teeltverschuiving naar 
de grotere landbouwgebieden in Groningen en de Zeeuwse en Zuidhollandse 
eilanden. De intensieve en meer kwaliteitsgevoelige teelten bleven in West- 
Friesland. Daar hebben de tuinders de meeste ervaring en deskundigheid. 
Wanneer we de zaadteeltarealen in de verschillende provincies in 1904 en 
1912 vergelijken, zien we dat de veranderingen al vóór 1924 begonnen: 


tabel 1 (bron: Bruinsma) 

1904 

1912 


Noord Holland 

Groningen 

Zuid Holland 

Overige gebieden 

695 ha (80,0% 

13 ha ( 1,5%) 

60 ha ( 7,0 % ) 

99 ha (11,5%) 

1516 ha (54,0%) 

1026 ha (37,0)% 

100 ha ( 3,5%) 

135 ha ( 5,5%) 


Nederland 

867 ha 

2777 ha 



In 1904 heeft Noord-Holland nog 80% van de zaadteelt, in 1912 is het 
Noordhollandse areaal weliswaar in absolute zin ruim verdubbeld, maar neemt 
het nog maar 54% van het totale zaadteeltareaal van Nederland in. De uit- 
breiding van het areaal in Noord-Holland had vooral plaats in de akkerbouw- 
gebieden in de Haarlemmermeer en rond Anna Paulowna. Deze akkerbouw- 
matige teelt betrof toen vooral de teelt van spinazie- en radijszaad. 

Na een terugval van de zaadteelt in de le wereldoorlog, o.a. door exportbe- 
lemmeringen, steeg het areaal zaadteelt vanaf 1918 weer geleidelijk, waarbij 
de verschuiving naar andere gebieden zich voortzette. In de periode van 1933 
tot 1940 breidde de zaadteelt zich vooral uit in Zuid-West-Nederland. In 
1940 bedroeg het Nederlands zaadteeltareaal 4316 ha, waarvan bijna 30% in 
West-Friesland lag. 

De verdeling van de teelt over de belangrijkste gebieden is weergegeven in vol- 
gende tabel: 
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tabel 2 (bron: Bruinsma) 

ha 

% van de 

Ned. opp. 

hoofdteelt 

West-Friesland 

1390 

29,5 

alle tuinzaden 

Noord-Oost-Groningen 

601 

12,8 

spinazie, radijs erwten 

Zeeuwse eilanden 

324 

6,8 

bonen 

Zuidhollandse eilanden 

300 

6,2 

bonen, uien, wortelen 

Langedijk/ Anna Paulowna 

256 

5,5 

kool, tuinbonen, spinazie 

Haarlemmermeer 

222 

4,7 

spinazie, radijs 

Zeeuws-Vlaanderen 

210 

4,4 

spinazie, radijs, bonen 

Noord-Limburg 

187 

4,0 

stokbonen, pronkbonen 


3490 

74,0 



Ook nu bleef West-Friesland het gebied voor de meer intensieve teelten, o.a. 
van bloemzaden. 

In de jaren 1940 tot 1943 breidde het areaal zaadteelt zich zeer sterk uit, tot 
15.349 ha in 1943, een absoluut maximum dat later nooit meer is bereikt. 
Vermoedelijk echter zal een deel van deze teelt voor direkt konsumptief ge- 
bruik zijn geweest, m.n. bonen en erwten, in verband met de oorlogsomstan- 
digheden (o.a. de scheurplicht voor grasland). 

Uitbetaling 

De oudst bekende marktsituatie in de zaadteelt was de zogenaamde „ vrije 
teelt”. De teler verbouwde voor eigen risiko en verhandelde zijn produkt aan 
de deur of op de zaadmarkten in Hoorn, Enkhuizen of Alkmaar. 

In de vorige eeuw werd een nieuw systeem ingevoerd: ,, teelt op uitbetaling”, 
waarbij teler en handelaar het risiko gezamenlijk droegen. Aan de hand van 
de marktsituatie en van de gemaakte winst, stelde de handelaar in december 
van elk gewas de prijs vast. 

Tussen 15 december en 5 januari hielden de firma’s zitdagen. Meestal in een 
plaatselijk café, waar de telers één voor één kontant werden uitbetaald. Hoe- 
wel de telers ook in dit systeem maar moesten afwachten wat ze zouden krij- 
gen had men hiervoor duidelijk voorkeur boven de vrije teelt. Het vertrouwen 
in de handelaren was over het algemeen groot. Tot de 2e wereldoorlog heeft 
de teelt op uitbetaling standgehouden; althans in West-Friesland. 

Opmerkelijk is het dat vanaf de verschuiving van de zaadteelt naar andere ge- 
bieden in Nederland, de teelt op kontrakt, met vóóraf vastgestelde prijzen, 
meer in zwang kwam. Kennelijk waren de boeren in de akkerbouwgebieden 
niet bereid om volgens het uitbetalingssysteem te telen. Zo bleef de uitbeta- 
lingsteelt een Westfriese aangelegenheid. 

Toch wilde ook daar niet iedereen instemmen met deze teeltwijze. 

Naast de teelt op uitbetaling bleef de vrije teelt op beperkte schaal bestaan; 
voornamelijk voor de grovere tuinbouwzaden. De vrije telers boden hun zaad 
aan op de zaadmarkten in Hoorn en Alkmaar (de zaadmarkt in Enkhuizen 
werd reeds in de vorige eeuw opgeheven). 


Coöperatie 

Er waren ook telers die ontevreden waren over zowel de vrije teelt als het uit- 

betalmgssysteem en de afhankelijkheid van de zaadf.rma's 

Vooral in de slechte jaren 1932-1938, met een stijgend areaal en lage teelt- 

pn, zen, lieten zi, van zich horen. In 1936 resulteerde dat in de oprichring van 

de „Coöperatieve Zaaizaadveremgmg West-Friesland” te Wijdenes 

De coöperatieve gedachte won zeer snel terrein, mede door de hoge teeltprij- 

llUf n de x CO u Per f 1 ! S in , de eefSte oorlo K s j aren (hoger dan de prijzen van de 
zaad firma s). Het ledental groeide snel en bedroeg in 1944 reeds 400. Het 

aantal aanvragen om lid te worden was groter, maar men paste een zekere se- 
lektie toe. Alleen de meest vakkundige telers werden als lid toegelaten Alleen 
al m Andijk had men 150 leden. De leden waren gebonden alken zaad te te- 
len voor de cooperatie^Zo verloren de gevestigde zaadbednjven een groot deel 

om h nn u-T 0ok , dat ls een aanleiding geweest voor de zaadbedrijven 

om hun teeltgebied te verleggen naar andere delen van Nederland 

VoZl 0 ’ A ! CoÖ P era L de ’ > West- Friesland ” het met kunnen volhouden. 
Vooral door de verdere verschuiving van de zaadteelt naar andere gebieden en 
ater ook naar het buitenland (ook binnen de coöperatie dacht men daarover') 

behouden 5 '^ 5 ^ ° m VOOr de leden voldoende teeltmogelijkheden tè 
In 1963 heeft Sluis en Groot het bedrijf overgenomen. 

De Hoomse zaad beurs 

Hoom 2 rw der t, aSPekt Van dC 2a f dteelt en zaa dhandel vormt de zaadmarkt in 
Hoorn. Over het ontstaan van deze markt (in de wandelgang sprak men over 

dc „Beurs ) is mets bekend, maar vermoedelijk ligt de oorsprong reeds in de 
ca. half éé' n De beUfS Wefd geh ° uden iedere 2ater dagmorgen vanaf 8 uur tot 

Op tleze beurs troffen de vrije telers en de handelaren elkaar. De omvang van 
e beurs fluktueerde vrij sterk met de omvang van de vrije teelt. Met de komst 

opt^“T te ^ en dC ktere tedtkontrakten namen de aktiviteiten 

Aanvankelijk hield men beurs op de hoek van de Grote Noord en het Breed 
biJ ” De Zaa dmarkt van Maassen”. De handel vond op straat plaats soms wel 
over een breedte van 100 meter. De Westfnese zaadhandeW wïen de be- 
langrijkste kopers maar ook uit andere delen van Nederland kwamen de han- 
delaren naar deze beurs. 

Na afloop van de beurs was het café van Maassen (tot voor kort restaurant 
In de oude Zaadmarkt ) vooral het domein van de handelaren, 
e telers verbleven meestal in het tegenovergelegen café „De Witte Engel”. 

meliik U r| Ste pe ï° de WaS Van ? rekt na de °° gSt tot on ê eveer maart, voorna- 
eli, k dus in de wintermaanden. Gemiddeld waren zo'n 500 handelaren en 
telers op de beurs aanwezig. 
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De parkzaal aan het Achterom te Hoorn. ( foto Sluis & Groot ) 


Het hoeft geen betoog dat het een ,,kouwe bedoening” was, deze beurs op 
straat. In 1908 werd dan ook besloten de beurs te verplaatsen naar de ,,Park- 
zaal” aan het Achterom, waar handel en telers elkaar onder betere omstandig- 
heden konden treffen. 

De zaadbeurs heeft, voor zover bekend, nooit een bepaalde juridische status ge- 
had (er was geen beursvereniging) en er zijn geen statistieken of andere doku- 
menten bewaard gebleven. 

Toen de beurs verhuisde naar de Parkzaal moest wèl entreegeld worden be- 
paald aan de beheerder van de Parkzaal. De handelaren betaalden een jaar- 
bedrag van ƒ 7,50. De telers moesten per keer een stuiver betalen. De telers 
hadden monsters mee van de partijen die ze wilden verkopen, vaak verpakt in 
kleine linnen zakjes die ze dan in rijen over hun arm hingen. Soms een arm 
vol. Voor de fijnere zaden gebruikten ze vooral lucifers- of apothekersdoosjes. 
Aanvankelijk werden op de beurs alleen fijne landbouwzaden en grote tuin- 
bouwzaden verhandeld; zoals grauwe erwten, capucijners, karwijzaad, bruin 
mosterdzaad, bruine bonen. Later kwam er ook handel in tuinbonen, Hin- 
rich’s riesen (stamslabonen), Wonderdoppers, veldsla (vetzaad) en uienzaad. 
Na de 2e wereldoorlog liep de vrije teelt sterk terug, mede door de invoering 
van een vrij stringente keuring. Daarmee verminderde ook het belang van de 
beurs. Tot in het begin van de jaren zeventig is er nog enige beurshandel ge- 
weest, maar sindsdien is de beurs meer een ontmoetingsplaats geworden voor 
een aantal Westfriese zaadhandelaren; nog steeds op zaterdagmorgen. 

Eén goede traditie heeft men in stand gehouden: jaarlijks een Westfriese maal- 
tijd, grauwe erwten met spek en zuur. 
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Na de 2e wereldoorlog 


Na het topjaar 1943 is het areaal zaadteelt in de laatste oorlogsjaren sterk ver- 
minderd; tot slechts 8275 ha in 1945. De oorlogsomstandigheden (met name 
de 2 -deling van Nederland) zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Vanaf 1946 
groeide de zaadteelt weer sterk met een nieuw hoogtepunt in 1949; ruim 
12.500 ha. De verschuiving van de zaadteelt van West-Friesland naar andere 
delen van ons land zette zich onverminderd voort. 

Had ons gewest in 1940 nog 29,5% van de totale Nederlandse zaadteelt, 
in 1948 was dat nog maar 12,6%. De oorzaak daarvan is, evenals vóór de 
oorlog, de sterke uitbreiding van de zaadteelt op akkerbouwbedrijven buiten 
West-Friesland. Overigens zien we in deze jaren ook binnen West-Friesland 
een relatieve verschuiving optreden. De voornaamste plaatsen voor zaadteelt 
waren Andijk, Enkhuizen, Wervershoof, Opperdoes, Venhuizen en Wijdenes. 
In 1940 hadden deze plaatsen samen 52% van de zaadteelt in West-Friesland. 
In 1948 was dit geslonken tot 29%. Absoluut gesproken was de achteruit- 
gang in deze plaatsen minder spektakulair; van 1044 naar 985 ha. Duidelijk 
is ook nu weer dat de oudste centra voor de zaadteelt niet in staat waren de 
uitbreiding van het areaal op te nemen. 

Een andere oorzaak is de vaststelling van kontraktprijzen, waarbij onderscheid 
werd gemaakt tussen zogenaamde groot- en kleinteeltprijzen. 

Door de oorlogsomstandigheden had de overheid zich genoodzaakt gezien in 
een aantal takken van het bedrijfsleven in te grijpen om de prijzen te be- 
heersen. Zo kwam men tot een regeling waarbij alle tuinzaden op kontrakt 
werden geteeld tegen van te voren vastgestelde prijzen. Daarbij werd echter 
onderscheid gemaakt tussen de zaden die geteeld werden op het kleinbedrijf 
in West-Friesland, en zaden die in andere gebieden werden geteeld. De ge- 
dachte hierachter was dat in Veest- friesland het zaaizaad (basiszaad) werd ge- 
teeld voor de vermeerderingsteelt op de akkerbouwbedrijven. Door de grotere 
zorg die aan het zaaizaad moest worden besteed werd de kleinteeltprijs zo’n 
30 tot 50% hoger gesteld dan de grootteeltprijs. 

Door deze maatregel verdween de vermeerderingsteelt vrijwel geheel uit West- 
Friesland en was het soms zelfs interessant om de teelt van zaaizaad over te 
brengen naar het kleinbedrijf in andere gebieden. 

Hiermee veroorzaakte de overheid, waarschijnlijk onbedoeld, een verdere 
verschuiving van de zaadteelt van het tuinbouwbedrijf naar het akkerbouwbe- 
drijf. 

Verder heeft ook nog een belangrijke rol gespeeld, dat veel Westfriese tuin- 
ders in en na de oorlog de voorkeur gaven aan de teelt van konsumptiege- 
wassen die meer ekonomisch rendement opleverden. De prijs van groentege- 
wassen steeg voortdurend, terwijl de teelt van groentezaden door de van over- 
heidswege gereglementeerde kontraktprijzen enigszins aan banden was gelegd. 
Tenslotte is de sterke groei van de coöperatie „West-Friesland” van invloed ge- 
weest op het areaal zaadteelt in West-Friesland, hoe paradoxaal dat ook mag 
klinken (zie hiervoor). 
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Internationaal 


Na het topjaar 1949 met een zaad teel tareaal van 12.500 ha is de zaad teelt 
in Nederland sterk teruggelopen. In 1950 was de teelt vrijwel gehalveerd tot 
6.179 ha. Vanaf dat jaar begon de grote verschuiving van de teelt naar het 
buitenland. Voor de oorlog was er reeds groen tezaad teelt in het buitenland, 
o.a. Zuid-Frankrijk (1926) en Hongarije (1930), maar deze had in omvang 
nog weinig betekenis. In 1950 werd de vermeerdering van stamslabonenzaad 
vrijwel geheel overgeplaatst naar Tanganyika (het huidige Tanzania) in Oost- 
Afrika. De gebroeders Bakker uit Noord-Scharwoude begonnen daar met de 
eerste proeven, maar kort daarna volgden ook Pop Vriend uit Andijk en Ge- 
broeders Sluis en Sluis en Groot uit Enkhuizen. Nog steeds is dit gebied het 
belangrijkste vermeerderingsgebied voor stamslabonen, al breidt de teelt in de 
U.S.A. zich sterk uit. 

Het zogenaamde basiszaad en prebasiszaad, waaraan hoge kwaliteitseisen wor- 
den gesteld, wordt nog geteeld in Nederland (het prebasiszaad onder gekontro- 
leerde omstandigheden in kassen). De zaadteelt van uien, wortelen, prei en 
kroten werd in dat zelfde jaar (1950) opgezet in Italië en Frankrijk. De erw- 
tenteelt ging naar Marokko en ook voor een belangrijk deel naar Hongarije. 
Deze teeltverschuiving werd vooral ingegeven door de betere klimatologische 
omstandigheden in de zuidelijke landen. Het oogstrisiko in Nederland was te 
groot en bracht te veel onzekerheid met zich mee t.a.v. de opbrengsten. Daar- 
naast hebben de lagere teeltkosten in deze landen ook een rol gespeeld bij de 
beslissing om de teelt te verleggen naar het buitenland, lagere kosten door 
meer grootschalige produktie en lagere arbeidslonen. De vermeerderingsteelt 
verdween steeds meer uit Nederland, m.u.v. spinazie, tuinbonen en pronkbo- 
nen. In onderstaande tabel geven we voor een aantal gewassen het teeltareaal 
in Nederland, zoals dat zich sinds 1941 heeft ontwikkeld. 


tabel 3 

Areaal van de belangrijkste groentezaden in Nederland (hectares) bron: NAKg 


stamslabonen doperwten 

tuinbonen 

spinazie 

uien 

witte kool 

radijs 

totaal 

1941 

2.178 

422 

640 

1.151 

110 

319 

245 

6.652 

1943 

3.533 

858 

1.133 

3.209 

638 

615 

616 

15.334 

1945 

2.517 

726 

982 

951 

110 

123 

324 

7.335 

1947 

2.780 

1.178 

955 

2.818 

209 

23 

454 

10.418 

1949 

2.206 

1.124 

1.353 

2.265 

405 

423 

504 

12.269 

1950 

1.537 

.989 

696 

646 

98 

118 

265 

6.179 

1955 

1.606 

1.287 

762 

1.537 

197 

165 

253 

7.862 

1960 

613 

1.103 

443 

1.054 

54 

77 

111 

4.589 

1965 

68 

658 

331 

778 

35 

56 

14 

2.705 

1970 

283 

480 

570 

241 

9 

19 

25 

2.317 

1975 

371 

272 

405 

311 

14 

29 

35 

2.441 

1980 

210 

207 

291 

212 

9 

3 

11 

1.509 

1982 

210 

371 

286 

256 

11 

2 

9 

1.691 
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De sterke terugloop van de zaadteelt 
in Nederland blijkt onmiskenbaar uit 
deze tabel. Wanneer we echter on- 
derscheid maken tussen de verschil- 
lende fasen in de produktie van zaai- 
zaad (prebasiszaad, basiszaad en han- 
delszaad) zien we dat de teelt van pre- 
basiszaad en basiszaad in Nederland 
de laatste 15 jaar weer iets is geste- 
Bloemzaden uit Enkhuizen, een internationaal gen. De vakkennis en ervaring voor 
begrip. ( foto Sluis & Groot) deze tee i t no dig, worden vooral ge- 

vonden bij de Nederlandse telers. In West-Friesland vinden we nu in (kou- 
de) kassen hoogwaardige basiszaadteelt voor de produktie van hybride-zaden 
in o.a. Italië en Frankrijk. Deze hybriden krijgen een steeds belangrijker aan- 
deel in de zaadteelt en -handel. In het vervolg komen we daar nog op terug. 


Bloemzaden 


Een zeer speciale positie neemt de teelt van bloemzaden in. De commerciële 
teelt van bloemzaden in Nederland dateert van ca. 1900. Voordien was de 
teelt en handel in bloemzaden vooral in handen van Duitse bedrijven in de 
omgeving van Erfurt en Quedlinburg (nu in de DDR gelegen). 

Met name Simon Nanne Groot (1869-1949) komt de eer toe de eerste aan- 
zet te hebben gegeven voor de bloemzaad teelt en -handel in Nederland. 

Hij, en later ook zijn jongere broer Nanne (1886-1960), door ingewijden veelal 
„Bloemen Nanne” genoemd, hebben deze teelt tot ongekende groei gebracht. 
Dat was mede mogelijk door de specifieke omstandigheden in Oost-West- 
Friesland. In dit gebied waren reeds veel tuinders vertrouwd met de zaadteelt 
en de overgang naar de teelt van bloemzaden was voor hen geen grote stap. 
De kwaliteit van de grond en het milde klimaat (aan 3 zijden omgeven door 
water) waren ook belangrijke faktoren voor het sukses van deze teelt. Ook bij 
de telers was veel belangstelling voor de bloemzaadteelt. Door de sterke groei 
van de bevolking was er behoefte aan intensivering van de bedrijfsvoering. De 
teelt van bloemzaden paste daar bijzonder goed in. Naast Sluis en Groot was 
ook de firma Gebroeders Vis (opgericht in 1915) te Enkhuizen een belangrijk 
bloemzaadbedrijf. 

Het areaal bloemzaden in Nederland besloeg voor de 2e wereldoorlog ca 200 
ha. In de oorlog liep de teelt sterk terug, onder andere door de noodzaak om 
voedingsgewassen te telen. Na de oorlog zien we bij de bloemzaadteelt de- 
zelfde ontwikkeling als bij de groentezaden. De uitbreiding (in 1947 werd 
in Nederland 500 ha bloemzaden geteeld) vond maar zeer ten dele plaats in 
West-Friesland. Goeree-Overflakkee (vooral rond Ouddorp) en Tholen wer- 
den nieuwe centra voor bloemzaadteelt. 

In dezelfde periode kwam echter ook de produktie in het buitenland op gang, 
o.a. in Zuid-Frankrijk. De teelt van bloemzaden, met name van de arbeids- 


144 


intensieve (en daardoor dure) soorten is steeds meer naar zuidelijker streken 
verplaatst waar een meer stabiel klimaat heerst en de kans op misoogsten ge- 
ring is. Toch hebben we ook in de bloemzaadteelt een hernieuwde inbreng van 
West-Friesland gezien, ook onder invloed van de komst van hybride-rassen. 

Export 

Zoals in het voorgaande reeds werd aangegeven werden de eerste exporten 
van tuinzaden uit Nederland gedaan door bloembollenhandelaren en marskra- 
mers/hannekemaaiers, die het zaad o.a. kochten bij de telers/handelaren in 
West-Friesland. Omstreeks 1855 werden de eerste rechtstreekse kontakten ge- 
legd tussen deze telers/handelaren en buitenlandse klanten. Deze kontakten 
breidden zich zeer snel uit. Steeds weer nieuwe afzetmarkten werden ontdekt. 
In 1865 ging het eerste zaad naar Rusland, in 1867 volgde Noord Amerika. 
In 1925 werd tuinzaad geëxporteerd naar vrijwel alle landen in de wereld in 
een totale hoeveelheid van ruim 5 miljoen kg. Ter vergelijking mag worden 
genoemd dat in 1905 nog maar 750.000 kg werd geëxporteerd. 

De exporten zijn voortdurend gestegen. In 1965 werd ruim 9 miljoen kg uit- 
gevoerd, met een exportwaarde van ruim ƒ 41 miljoen. 

Helaas zijn er van de periode vóór 1948 geen betrouwbare gegevens beschik- 
baar over de export. Desondanks geeft onderstaande tabel een interessant beeld 
van de export van tuinzaden sinds dat jaar. De genoemde bedragen geven de 
exportwaarde aan in het betreffende jaar. 


tabel 4 

(bron N.T.Z.) 

Nederlandse export van tuinzaden (x f 1.000,- 

-) 

zaaipeul- 

vruchten 

groen tezaden 

bloemzaden 

totaal 

1948/49 

5.754 

9.712 

2.206 

18.444 

1949/50 

4.946 

5.978 

3.462 

14.870 

1954/55 

8.787 

8.538 

5.194 

24.767 

1959/60 

10.171 

7.385 

6.660 

29.205 

1964/65 

10.782 

12.635 

8.892 

41.248 

1969/70 

24.891 

25.342 

10.153 

71.864 

1974/75 

46.048 

52.857 

16.362 

133.566 

1979/80° 

52.139 

118.781 

24.881 

215.582 

1982/83 2) 

65.550 

184.118 

43.266 

314.789 


1) vanaf 1978/79 exklusief de export naar België en Luxemburg 

2) vanaf januari 1983 exklusief de zaadzendingen per pakketpost 


In het voorgaande is meermalen gesproken over de komst van hybride-rassen. 
Deze term, die in de zaadteelt sinds ongeveer 1950 gemeengoed is geworden, 
heeft te maken met een ontwikkeling die reeds voor 1940 is ingezet. 

Reeds in de eerste zaadteelt, bedoeld voor eigengebruik, was men zich bewust 
van de noodzaak om de raseigenschappen in stand te houden of te verbete- 
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ren. De beste planten werden overgehouden voor de zaadwinning, m.a.w. men 
paste de methode toe van positieve massa-selektie. Daarnaast ontdekte men 
dat er soms typen voorkwamen, die afweken van de bestaande rassen. Deze 
variaties konden ontstaan door spontane mutaties, maar veel meer door kruis- 
bestuiving. Bruikbare typen werden geselekteerd en vastgehouden. Op deze 
wijze zouden de „eigen” soorten zijn ontstaan, waarvan we in de 19e eeuw al 
een aantal tegenkomen. Bekend is de „bloedrode ui”, die wordt toegeschreven 
aan de eerder genoemde Nanne Jansz. Groot. In zijn prijscourant van 1846 (de 
oudste die van hem bekend is), zien we naast deze ui, meer voorbeelden van 
zulke soorten. Bij de Savooije kool worden 3 soorten onderscheiden, nl. Groote 
geele, Geele Bloemendaalder en Groene savooije meerkool. Bij Rode kool zien 
we naast de Groote Kortbeen, de Groote Kortbeen zwartrood Utrechtse. 

Vondsten 

Tot ca. 1920 was de verbetering van de rassen voornamelijk gebaseerd op 
toevallige vondsten. Vooral de zogenaamde „tuindersselekties” speelden hierin 
een belangrijke rol. De zaadfirma’s lieten veel zaad op kontrakt of op uitbe- 
taling telen door tuinders, die naast deze vermeerderingsteelt vaak aktief wa- 
ren in de selektie van nieuwe rassen. Niet zelden is juist door de oplettend- 
heid van tuinders een nieuw ras „onrdekt”. Soms selekteerde hij er zelf mee 
verder, maar meestal werden deze nieuwe rassen verkocht aan de zaadfirma’s 
Bekende voorbeelden vóór 1900 zijn het wortelras „Amsterdamse bak” en de 
„Dubbele stamprinces”, beide tuindersselekties. In 1904 vond Egbert Volgers, 
werkzaam bij Sluis & Groot, in zijn tuin een stamslaboon zonder draad De 
toen bestaande bonenrassen hadden aan de peul bijzonder lastige draden Na 
deze vondst onderzocht hij al zijn bonenplanten en vond één plant met alleen 
bonen zonder draad. Een nieuw bonenras was ontdekt: „Stamheerenboon Vol- 
gers zonder draad”. 

Daniël Vriend, een begaafde selekteur te Andijk, vond na korte tijd een we- 
zenlijke verbetering, de „perfekt zonder draad". 

De zaadfirma’s kochten ook wel nieuwe rassen in het buitenland die ze dan 
doorselekteerden in het Nederlandse klimaat. Zo is het koolras '„Roem V an 
Enkhuizen een tuindersselektie uit Noord-Duitsland, die in 1900 door Sluis 
& Groot verder in selektie is genomen. 

Selektie 

In het Westfriese zaadvak kende men op het gebied van het selektiewerk 
” rondgaanders ” en „ stokkieszetters \ De rondgaanders keurden de percelen en 
iepen er met de ,, skraper doorheen en haalden de slechte planten eruit (ne- 
gatieve massaselektie). 

Bij bloemkool bijvoorbeeld moest o.a. worden gelet op de volgende afwijkin- 
gen (verliesmutanten): 


146 


,,tullepie” : een stijf recht-opstaand blad 

,,zije” : grijze tint in het blad 

„groene” : de waslaag op het blad is niet aanwezig 

tr kart eitje” : het blad heeft een kartelrand 

.. kippevel ” : te fors uitgroeiende bloemknoppen in ’t bloemdek 

Bij de bloemkoolzaadteelt moest naast de vorm van de plant vooral worden 

gelet op de kleur van de bloem. Bij stamslabonen moesten de „r ankers” eruit 

en bij erwten de „vlaggen”. 

De „ stokkieszetters ” merkten de beste planten door er een stok bij te zetten. 
Het zaad van deze plant werd later apart geoogst, (positieve massaselectie) 


Bij de selektie van sluitkool werd een andere methode toegepast. Men on- 
derscheidde „ origineel zaad” en „stullenzaad” . Met name in de Langedijk legde 
men zich toe op de teelt van origineel zaad. 

De uitgeselekteerde volwassen koolplanten werden in de herfst in hun geheel 
uit de grond gehaald en in het volgend voorjaar weer op het land terugge- 
zet. Om het doorschieten te bevorderen gaf men de kool een kruissnede over 
de kop. Zo kwam de kool tot bloei, waarna het ,, origineel zaad* kon worden 
geoogst. Dit zaad was bestemd voor de handel. Een deel van het zaad werd 
achtergehouden als zaaizaad. 

Ook plantte men wel de afgesneden kool terug die aan de onderzijde weer be- 
worteld raakte en tot bloei kwam. Als de konsumptiekool duur was, sneed men 
ook de kool uit de plant, maar dan voor de verkoop op de veiling. In beide 
gevallen hield men de stronk over die in het voorjaar weer werd teruggcplant 
en verschillende bloemstengels vormde, waarvan zaad kon worden geoogst. 

De stullen-teelt werd meer in andere gebieden toegepast. Hier gebruikte men 
onvolwassen koolplanten, die voor de winter werden geplant om zo doorschie- 
ten te forceren. Het voordeel van deze methode zag men vooral in de grotere 
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Partij zaadkolen gereed voor uitplanten, (foto P. Beemsterboer) 


zaadopbrengst per plant. De stullenteelt was een vermeerderingsteelt en niet 
geschikt voor de produktie van zaaizaad. 


Door de toenemende zaadteelt in West-Friesland aan het eind van de 19e 
eeuw onderkende men het gevaar van ongewenste kruisbestuiving (bijv. tus- 
sen rode en witte kool), waardoor de raszuiverheid gevaar zou kunnen lopen 
Als eerste werd omstreeks 1900 in Broek op Langedijk een regeling voor kool 
getroffen. De zaadtelers bakenden in onderling overleg stukken land af, waarop 
een bepaalde soort voor zaadwinning mocht worden verbouwd. 

Aanvankelijk waren de teeltafbak- 
eningsregelingen vrijwillige telerso- 
vereenkomsten, later veelal ge- 
meentelijke verordeningen. Tegen- 
woordig valt teeltafbakening on- 
der een door de NAKG (Neder- 
landse Algemene Keuringsdienst 
voor Groente- en bloemzaden) 
ingestelde landelijke regeling en 
wordt vooral toegepast voor de 
zaadteelt van kool en spinazie. 

Nieuwe methoden 

Hen andere methode van prebasis- 
zaad winning is (gedwongen) zelf- 
bestuiving. Omstreeks 1925 ging 
men er toe over om indivi- 
duele planten te isoleren door er 
kastjes van kaasdoek over heen te 
plaatsen. Zo voorkwam men dat 
„vreemd” stuifmeel de ras-eigen- 
schappen zou veranderen. 

Tenslotte moet nog worden ge- 
noemd de selektie-methode van de 
zgn. paarsgewijze kruisingen, die 
voor kruisbestuivers werd toegepast. De geselekteerde planten werden twee aan 
twee in isoleerkasten gezet. Hiervoor gebruikte men kleine kastjes, die beston- 
den uit 10 kamertjes van 1 x 1 meter; een systeem dat in Denemarken was 
ontwikkeld en in 1947 in Nederland werd geïntroduceerd. Naast deze selektie- 
methoden, die zijn gericht op de instandhouding of verbetering van bestaande 
rassen, ontstonden moderne kweekmethoden (veredeling), gebaseerd op we- 
tenschappelijk onderzoek. 

De wetenschappelijke grondslag voor de plantenveredeling werd in 1865 ge- 
legd door Mendel, maar vreemd genoeg werd zijn onderzoek niet opgemerkt. 
Pas rond 1900, toen o.a. Hugo de Vries opnieuw vond wat Mendel reeds had 
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ontdekt, werd de basis gelegd voor de verdere uitbouw van het wetenschap- 
pelijk kweekwerk. In het tuinbouwzaadvak deed het gerichte kweekwerk rond 
1920 zijn intrede, vooral door het toedoen van C.N. Vreeken uit Dordrecht 
en A.R. Zwaan uit Voorburg. 

Hybnderassen 

Omstreeks 1950 deden in Nederland de eerste hybriderassen hun intrede. Na 
aanvankelijk enige aarzeling zag men al gauw de enorme voordelen die deze 
nieuwe methode kon bieden voor de veredeling van (tuinbouw)zaden. Zonder 
verder in te gaan op allerlei technische details kunnen die voordelen als volgt 
worden aangegeven. 

Het kruisingsresultaat (de hybride) is beter dan elk van de ouders. De 
verschillende gunstige eigenschappen van de ouders worden gekombineerd. 
Vooraf vraagt dit veel werk. Een periode van 10 jaar per hybride is geen 
uitzondering, maar als de uiteindelijke ouderlijnen zijn gevonden kost de 
produktie niet veel tijd meer. Als voorbeeld van een hybride kennen we 
in de dierenwereld de muilezel. 



Isolatiekastjes van kaasdoek in het Groot slag. (foto Sluis & Groot ) 


- Over het algemeen hebben de planten een grote uniformiteit, die van be- 
lang is voor het oogsttijdstip en de oogstmethoden. 

- Een hybride heeft een ingebouwde kwekersbescherming, omdat bij verdere 
nateelt een ongelijkvormig en meestal onvolwaardig produkt ontstaat. 

Een zorg voor kweekbedrijven is wel dat door deze ontwikkeling de oorspronke- 
lijke rassen verloren dreigen te gaan, omdat hiervoor geen markt meer was. 
Om de rassen, die een belangrijke basis zijn voor het kweekwerk in stand te 
houden, heeft men zgn. genenbanken gesticht die deze rassen verzamelen en 
in stand houden. 

Een belangrijke rol hierin vervult het Instituut voor de Veredeling van Tuin- 
bouwgewassen te Wageningen (IVT). Dit instituut, dat in 1943 op gezamen- 
lijk initiatief van de overheid en het tuinbouwzaadvak werd gesticht, verricht 
basisresearch, waarmee de partikuliere veredelaars verder kunnen werken. Re- 
search wordt een steeds belangrijker facet van het werk van de zaadbedrijven. 
In geen sektor wordt momenteel zoveel geïnvesteerd in research als juist in de 
tuinbouwsektor. De noodzaak daartoe wordt enerzijds ingegeven door de geor- 
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ganiseerde tuinbouw, anderzijds door de konsument. 

De georganiseerde tuinbouw gaat steeds hogere eisen stellen aan zaden en 
plantmatenaal. Aanvankelijk concentreerde men zich bij het ontwikkelen van 
nieuwe rassen op opbrengst en kwaliteit van het gewas en op de aanpassing 
aan nieuwe oogstmethoden (mechanisatie). Inmiddels is het skala van wensen 
dat door tuinders aan het gewas wordt gesteld sterk uitgebreid. In de nieuwe 
vere elmgsaktiviteiten van zowel de partikuliere veredelaars als van het IVT 
ligt het accent nu op een viertal punten: 

Sagin ntieVeredeling ’ gericht °P het ^kruisen van resistentie voor ziekten en 

Energie-veredeling, om de energiebehoefte van de plant te verlagen, vooral van 
betekenis voor de glastuinbouw. 

Soort -krui singen, waarbij verschillende soorten planten worden gekruist, al dan 
niet binnen een plantenfamilie. 

Zettechnieken, tetss nog experimenteel onderzoek naar de mogelijkheid om er- 
felijke eigenschappen van de ene plant op de andere over te brengen of te wij- 
zigen (ook wel genetische manipulatie genoemd). 

We kunnen stellen dat er juist door de wetenschappelijke benadering van het 
kweekwerk zowel bi, het I.V.T. als op de kweekbedrijven zelf, de Neder- 
landse tuinbouwzaadbedrijven een vooraanstaande positie innemen in de we- 
teld. Het is, historisch gesproken, niet verwonderlijk dat deze bedrijven zich 
juist in West-Friesland bevinden, maar daarom niet minder een reden om als 
Westfries trots te zijn op deze bedrijfstak. 

Heinkenszand, voorjaar 1984 Drs . Nanne Groot 
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en De roemruchte jaren van de 

an Westfriesche Voetbalbond 

n g 

en 

■ve Het mag een uitermate gelukkige omstandigheid worden genoemd dat in het 

'T begin van de jaren twintig enkele mensen op de gedachte zijn gekomen tot de 

oprichting van het historisch genootschap „Oud West- Friesland”. Mede door 
en hun initiatief zijn namelijk tal van leefgewoonten opgetekend, gebruiken aan 

de vergetelheid ontrukt. In de jaren na de eerste wereldoorlog immers werd een 
m begin gemaakt met de afbraak van de Westfriese cultuur, zoals die een paar 

eeuwen achtereen de leefgewoonten van de autochtone bewoners had bepaald, 
in 

Mede door de eerste wereldoorlog, die in ons land alleen tot een algehele mo- 
r . bilisatie leidde, kwamen honderden jonge Westfriezen in kontakt met andere 

ij- delen van ons land, met andere Nederlanders. Dit had tot gevolg dat er in de 

jaren na 1918 - en niet alleen en uitsluitend in West- Friesland - veel veran- 
st derde en dan bovendien nog in een tamelijk snel tempo. Andere oorzaken kan 

r- men zoeken in nieuwe onderwijsvormen. Een deel van de Westfriese platte- 

:- landsjeugd trok naar scholen in de centra: naar Schagen, Alkmaar, Hoorn en 

h Enkhuizen. De dorpen waren niet langer meer vrijwel gesloten gemeenschap- 

ls pen. Dingen van elders deden er hun intrede. In feite is het zo, dat van de 

nü nog levende autochtone VC ; estfriezcn alleen degenen die zijn geboren vóór 
1910 het leven in het oude West-Friesland nog hebben geproefd. Het leven, 
»t waarin de auto nog slechts sporadisch voorkwam, waarin waterleiding in de 

dorpen ontbrak, waarin de petroleumlamp op de lange winteravonden het huis 
matig en de straten minimaal verlichtte. 

In dat oude West-Friesland was er óók al sprake van sport. Al was het een 
geheel andere sport dan die we thans kennen. Er waren kolfbanen. Er waren 
kegelclubs. En er waren gymnastiekverenigingen. Vooral de gymverenigingen 
hebben er - in daarvoor ongeschikte zaaltjes bij petroleumverlichting - voor 
gezorgd dat ook de minder bedeelden buiten hun dagelijkse werk om nog iets 
„hadden”. Wie ging kolven, kegelen of biljarten behoorde tot de klasse, die 
over wat meer aardse goederen beschikte. 

De gedemobiliseerde soldaten, die terug kwamen in hun dorp, de jongeren die 
de ulo, de hogere burgerschool of de universiteit bezochten; zij wilden óók in 
hun woonplaats sport gaan beoefenen. Sport, die in eerste instantie nog enkele 
korfbalclubs deed ontstaan (aan de Langedijk, in Nieuwe Niedorp en in Hoog- 
woud), maar al spoedig tot het voetballen bleef beperkt. 

Wie er kranten uit die jaren op naslaat vindt onder de rubriek plaatselijk 
nieuws vrijwel iedere maand wel een bericht over het oprichten van een of an- 
dere voetbalvereniging. Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen hadden al één of meer 
voetbalclubs, maar nu werden ze óók opgericht op het platteland. Waarbij 
wel moet worden opgemerkt, dat het westelijk deel van West-Friesland veel 
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méér in beweging was dan het oostelijk deel. Het is uitermate moeilijk om 
daar een verklaring voor te vinden. Er is wel eens verondersteld dat het rooms- 
katholicisme, dat in oostelijk West-Friesland een heel sterk bolwerk had, hier- 
van als oorzaak zou kunnen worden aangevoerd. Daar staat echter tegeno- 
ver dat in de Westfriesche Voetbalbond vanaf het begin ook enkele specifiek 
roomskatholieke clubs actief zijn geweest. 

In de jaren 1920 en ’21 begon in het Westfriese land de opmars van Ko- 
ning Voetbal. Vraag niet hoe. Van een overkoepelende organisatie was op dat 
moment geen sprake. Elke club leefde op zich zelf. De secretarissen hadden 
enig kon takt en dan werd een wedstrijd uitgeschreven. Pogingen om door de 
Noordhollandse Voetbalbond (NHVB), opgericht op 3 september 1902, te 
worden opgenomen leden schipbreuk. De NHVB wenste zich toen nog niet 
met die „boerenkluppies” te bemoeien. . . 

Eigen bond 

In 1921 werden de stemmen, die riepen om een eigen organisatie, steeds lui- 
der. Er waren toen al clubs in Schagen en Nieuwe Niedorp. Er kwamen clubs 
bij in Anna Paulowna (BFC en Excelsior), op (het toén nog eiland) Wierin- 
gen (Succes), in Wieringerwaard, in Oudesluis, in Winkel, in Hoogwoud, in 
Oude Niedorp, in Spanbroek, in Schagen (als tweede club : Quosego); nadien 
ook nog in Dirkshorn, in Sijbekarspel-Benningbroek, in Barsingerhorn en in 
Kolhorn. En na tal van besprekingen was daar op 19 november 1921 plotse- 
ling een organisatie: de Westfriesche Voetbalbond. 

Tot voorzitter werd gekozen Dirk Breebaart (toen nog student, de latere bur- 
gemeester van de gemeente Callantsoog, nadien van Zijpe); secretaris werd 
Leonard Kleiterp (leraar aan de ulo-school te Winkel); leider pers en propa- 
ganda werd Henk Wilbrink (hoofd van de openbare lagere school te Nieuwe 
Niedorp); competitieleider werd Anton J. van Dijk uit Nieuwe Niedorp; mr. 
dr. Jan Buiskool te Schagen, Jan Schenk van de Meeldijk, Jaap Stammes uit 
Oudesluis en Fievez uit Anna Paulowa completeerden het bestuur. Van het 
archief van de Westfriesche Bond is - helaas - niks bewaard gebleven. Bij 
het reconstrueren van de (korte) geschiedenis ervan moet ik op mijn geheugen 
afgaan. Het bestuur van de nieuwe bond wist overigens van wanten. Kort na 
de oprichting draaide de competitie! 

Wie de start van de competitie van de Westfriesche Voetbalbond niet 
daadwerkelijk heeft meegemaakt kan zich geen voorstelling maken van de 
veranderingen, die dit voor het leven van de gemiddelde dorpsbewoner 
meebracht. Terwijl elk dorp tot op dat moment vrijwel geheel op zichzelf leef- 
de, moesten de voetballers er nu vrijwel iedere zondag op uit: met in hun kiel- 
zog een schare supporters, wier enthousiasme vooral in de eerste jaren bijkans 
geen grenzen kende! 
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Aangezien er in die eerste jaren in de regel ook gedurende de zomermaanden 
werd gevoetbald - tijdens kermissen, in seriewedstrijden - kan gerust worden 
gesteld dat de Westfriezen van vele dorpen elkaar toén pas leerden kennen. 

Schager Courant 

Dat dit van groot belang was voor de ontwikkeling van de streek werd ui- 
termate goed begrepen door de toenmalige uitgever van de Schager Courant, 
Piet Trapman. Na uitvoerige bespreking met voorzitter Dirk Breebaart van de 
Westfriesche Voetbalbond stelde hij gedurende het voetbalseizoen elke don- 
derdag ruimte in zijn krant beschikbaar, voor het publiceren van wedstrijd- 
programma’s, standen en verdere mededelingen. 



Dit zijn de spelers ( plus enkele reserves) van het bondselftal van de Westfriesche Voetbalbond , 
dat op zondat 4 juni 1922 (Eerste Pinksterdag) een wedstrijd speelde tegen het kampioenself- 
tal van dat jaar: het eerste elftal van NVV uit Nieuwe Niedorp. De in ,,Nierup v gespeelde 
wedstrijd trok circa 700 bezoekers en werd door het kampioensteam met 7-1 gewonnen. De NVV- 
spelers legden door dit resultaat beslag op de medailles , die door kastelein Peetoom beschikbaar 
waren gesteld. Volgens het verslag in de ,, Schager Courant v van woensdag 7 juni had ,,. scheids- 
rechter Van Dijk geen gelukkigen middag, doch van partijdigheid was absoluut geen sprake v . 
Op de foto, staande v.l.n.r. scheidsrechter Van Dijk (in lange broek en in overhemd met strop- 
das!), een onbekende reserve-speler, reserver-doelman Mart Porte (LWVC-Lutjewinkel) , rechts- 
back Klaas Gouwenberg (Quosego-Schagen) , doelman Piet Dirkmaat (HFC-Hoogwoud) , links- 
back Bram Mol (Stormvogels-Spanbroek)' bondsvoorzitter Dirk Breebaart en zijn medebestuur- 
ders Leonard Kleiterp en Jan Schenk (van de Meeldijk); knielend v.l.n.r. reserve Bram Aal- 
bregtse (VVV -Oude Niedorp), rechtshalf P. Boon ( Sparta-Schagen ), midhalf G. Smits (LWVCO, 
linkshalf Siern Breebaart (KFC-Kolhom); zittend v.l.n.r. rechtsbinnen Willem Driessen (Storm- 
vogels: de latere burgemeester van de gemeente Zuid- en Noord Schermer), midvoor Piet de Boer 
(HFC), linksbinnen Henk de Boer (HFC) en linksbuiten Muus Beets (VVV) 


Zo maar een paar hoogtepunten uit die beginjaren. De wedstrijd van een ver- 
tegenwoordigend elftal tegen Nieuwe Niedorp, de eerste kampioen van de 
Bond; een wedstrijd, die in Barsingerhorn werd gespeeld op de dag, dat Bor- 
culo door een wervelstorm werd getroffen. Seriewedstrijden in Oude Niedorp, 
waaraan werd deelgenomen door het kampioenselftal van Nieuwe Niedorp, 
door Sparta (Schagen), MFC (Medemblik) en Andijk. De twee laatstgenoemde 
clubs behoorden wel niet tot het eigenlijke werkgebied van de Westfriesche 
Voetbalbond, maar deden wel mee. En zulke evenementen trokken enorm veel 
bezoekers. 

Het had er alle schijn van dat de Westfriesche Voetbalbond vaste grond on- 
der de voeten kreeg. Het bestuur trok er hard aan. Toen competitieleider Van 
Dijk verhuisde naar Hoorn werd Willem J.F. van Erp uit Schagen (de hospes 
van café ,,Het Oude Slot”) zijn opvolger. Er werden spelregelcursussen gege- 
ven, scheidsrechters werden opgeleid. Bestuursleden waren altijd bereid om te 
fluiten, wanneer er een beroep op hen werd gedaan. Niks was hen te veel. ’t Is 
eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel werk er door hen voor niks werd verzet. Wie 
de onkostenrekeningen van de KNVB nü vergelijkt met die van de Westfrie- 
sche Voetbalbond van toen kan een glimlach niet onderdrukken. Zo veel voet- 
balplezier voor zo weinig kosten toen, tegen zo veel voetbalberoerdigheid bij 
een miljoenenomzet thans! 

Na enkele jaren verschenen er echter enkele donkere wolken aan de hemel. 
Van Erp vertrok als competitieleider en de schrijver van dit artikel volgde hem 
op. Een probleem bijvoorbeeld was het elftal van Nieuwe Niedorp. Een zeer 
sterk team, dat steeds beslag legde op de kampioenstitel, maar nooit kon pro- 
moveren. Als extra klasse werd weliswaar nog een overgangsklasse ingesteld, 
maar dat bracht toch niet de gewenste oplossing. Het elftal van Nieuwe Nie- 
dorp was gewoon te sterk: de Westfriesche Voetbalbond in feite ontgroeid. 

Jalouzie 

Er kwamen vanuit oostelijk West-Friesland, de Langedijk en de Duinstreek 
aanvragen als lid te mogen toetreden. Op korte termijn konden die aanvragen 
echter niet worden gehonoreerd. Temeer niet, omdat men van de kant van de 
Noordhollandse Voetbalbond steeds grimmiger tegen het succes van de West- 
friesche Voetbalbond begon aan te kijken. Op een gegeven ogenblik kwam 
voorzitter Breebaart in een bestuursvergadering zelfs met de mededeling, dat 
het bestuur van de NHVB een verbod had uitgevaardigd voor NHVB-clubs 
om wedstrijden te spelen tegen teams van de WFVB! Deze houding van de 
NHVB luidde voor de Westfriesche Voetbalbond het begin van het einde in. 
Grote broer zou het kleine broertje wel eens even wegpesten. 

’t Is nog gelukt óók. Wat de uiteindelijke reden van deze verbitterde hou- 
ding is geweest is nooit duidelijk geworden. Zelfs in het gedenkboek, dat in 
1962 t.g.v. het 60-jarig bestaan van het georganiseerde voetbal in onze pro- 
vincie werd uitgegeven, heeft men het niet kunnen opbrengen om te vermel- 


154 


den dat er in westelijk West-Friesland een organisatie is geweest — de Westfrie- 
sche Voetbalbond — , die buitengewoon veel heeft betekend voor het ontwik- 
kelen van de voetbalsport op dit stuk platteland, toen de „Noordhollandse” 
zich alleen nog maar bezig hield met de voetbalsport in de grotere plaatsen. 
Zelfs de vermelding van de Westfriesche Voetbalbond in één simpel regeltje 
kon er niet af. . . 

Ultimatum 

Ik herinner me nog zéér levendig de vergadering, die het bestuur van de WFVB 
in de zomer van 1926 hield in ,,De Fortuin” te Barsingerhorn. Voorzitter Dirk 
Breebaart deponeerde een brief van de NHVB op tafel, waarin bij wijze van 
ultimatum werd meegedeeld dat op het spelen van wedstrijden van clubs uit 
de NHVB tegen die van de WFVB een geldboete werd gesteld. De NHVB 
toonde zich voorts bereid om de gang van zaken in het werkgebied van de 
WFVB over te nemen. In een te houden gecombineerde bestuursvergadering 
zou een en ander nader kunnen worden geregeld. Maar die vergadering is er 
nooit gekomen! Het NHVB-bestuur was slechts bereid om Jaap Stammes uit 
Oudesluis als medebestuurder, als enige WFVB- representant, in zijn midden 
op te nemen. Er zat voor het bestuur van de Westfriesche Voetbalbond, on- 
der aanvoering van de strijdbare mr. Dirk Breebaart, niets anders op dan te 
capituleren. 

Door het bestuur van de Noordhollandse Voetbalbond is nimmer een woord 
van waardering geuit aan het adres van de pioniers, die onder de vaan van de 
Westfriesche Voetbalbond, in het begin van de jaren twintig ware propagan- 
disten zijn geweest voor de sport in het algemeen en voor de voetbalsport in 
het bijzonder. Daarom breng ik hun namen hier nog maar eens even in herin- 
nering: Dirk Breebaart, Leonard Kleiterp, Jan Buiskool, Henk Wilbrink, Jan 
Schenk en nog vele anderen. 

De Westfriesche Voetbalbond heeft slechts kort bestaan. Maar het waren roem- 
ruchte jaren. Met tochten per fiets naar vergaderingen en naar wedstrijden. 
Moge deze bijdrage in dit speciale themanummer van ons 60-jarig genootschap 
het besef levend houden dat men aan het beoefenen van sport óók vreugde — 
ja juist vreugde - kan beleven, wanneer alles niet is gebaseerd op een zo hoog 
mogelijk opgedreven onkostennota. 

Oude Niedorp, najaar 1983 Jaap van Zoonen. 
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O.K.B.: acht jaren van 
voetbalplezier in Obdam 


In 1919 werd in Spanbroek een voetbalvereniging opgericht. Een neutrale ve- 
reniging — d.w.z. toegankelijk voor roomskatholieken èn protestanten — die 
„Stormvogels' werd genoemd. Er werd gespeeld op een stuk land aan ’t Wui- 
ver, nadien op een weiland van boer De Jong. Om dat veld bespeelbaar te 
maken moest er eerst een diepe greppel worden gedempt. Het blééf een veld 
met een grote del er in. „Stormvogels' sloot zich aan bij de op 19 november 
1921 opgerichte Westfriesche Voetbalbond. Twee keer zijn de „Stormvogels” 
kampioen geweest van deze bond. In 1927 werd de vereniging opgeheven. Bij 
gebrek aan spelers! 

Omstreeks 1930 begon de voetbalsport in midden- en oostelijk West-Friesland 
wat tot leven te komen. Dat gebeurde mede op initiatief van de Dioce- 
sane Haarlemse Voetbal Bond (DHVB). Roomskatholieke voetbalverenigin- 
gen speelden toen nog apart! Op 24 maart 1930 werd in Obdam, in hotel- 
café „Klein Victoria van Jan Dekker, mede op initiatief van kapelaan Van 
Houten - een voetbalfanaat - de r.k. voetbalvereniging „Victoria' opgericht. 
De vereniging beschikte over één speelveld, dat werd gehuurd van de paro- 
chie „St. Victor' en dat was gelegen op de plaats waar thans de Poststraat is 
gesitueerd. Een schuur achter „Klein Victoria” diende als kleedlokaal. Vanuit 
de „kleedkamer ging het dan dwars over de Dorpsstraat richting speelveld: 
via een stuk land, waarop nu huize „De Overkant' staat, dat eigendom was 
van Jan Dekker, de eerste voorzitter. De voorzitter liet dan ook een brug slaan 
over de sloot, die het speelveld van zijn café scheidde. Wee degene, die langs 
een andere - illegale - weg probeerde het speelveld te betreden! Iedereen moest 
via zijn zaak. . . (In 1937 werd de naam „Victoria”, vooral op „verzoek” van 
de toenmalige pastoor Wanna, gewijzigd in „St. Victor ; de parochienaam. In 
de loop van het seizoen 1967-’68 werd de naam Victoria O ingevoerd). 

Deze aanloop had ik even nodig om tot mijn eigenlijke verhaal te komen. 
Een verhaal, dat óók in 1930 begint. Het jaar, waarin de r.k. voetbalvereni- 
ging „Victoria” werd opgericht. Een vereniging, die voor niet-roomskatholieken 
(voor protestanten, voor andersdenkenden) gesloten bleef. Ik was zo’n anders- 
denkende. 

Als 11-jarig jochie was ik destijds adspirant-lid van „Stormvogels” geworden. 
Ik herinner me, dat ik eens mee mocht spelen in het derde elftal: tegen het 
derde van Nieuwe Niedorp. Lopende was ik naar Spanbroek gegaan. Toen 
mocht ik bij een medespeler achterop de fiets mee rijden naar Nieuwe Nie- 
dorp. Zo ging dat in die tijd! 

De omstandigheden, waaronder in die jaren werd gevoetbald, waren in verge- 
lijking met deze tijd zó absurd dat - wanneer je er over praat met voetballers 
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van nu - zij ongelovig het hoofd schudden. 

Vele voetballers uit de jaren dertig werkten in de land- en tuinbouw en maak- 
ten dagen van 12 tot 14 uur, zodat er weinig vrije tijd voor echte sportbeoe- 
fening over bleef. Bovendien moesten de spelers zelf nog het veld speelklaar 
maken. Zuiveren van ongerechtigheden. Lijnen trekken: met een boender aan 
een stok of - wanneer het niet te hard waaide - met de hand wat kalk strooien. 
Het oppompen van de wedstrijdbal was meestal een hele klus. Er kwam een 
veter aan te pas, die flink moest worden aangetrokken om de bal rond te krij- 
gen. Wanneer de veter brak kon je opnieuw beginnen. Koppen deed soms be- 
hoorlijk zeer. Als de club een terrein had kunnen huren moesten de leden het 
zelf draineren en egaliseren. Om de huurprijs wat te drukken moesten er scha- 
pen op lopen, die dan meteen het gras kort hielden. Alle kosten moesten wor- 
den bestreden uit de contributie en entreegelden van wedstrijden. Gemeenten 
bemoeiden zich in die tijd nog niet met de sport. Een groot verschil met te- 
genwoordig. 

Op klompen begonnen 

Terug naar Obdam. Naar het voorjaar van 1930. De roomskatholieken had- 
den hun eigen voetbalvereniging, een handje vol niet-katholieken voetbalde - 



Het elftal van O.K.B., zoals het - als toerploeg - 1930 een wedstrijd speelde tegen Berkhout ", 
op het terrein aan de Slagterslaan. Achterste rij, v.l.n.r.: Jaap Hollenberg ( res .), Bram van Leij- 
en, Piet Bankert, Rinus Dokter, Janus Stapel, Jan Stammes, Dirk Stapel ( met sokophouders) en 
Dirk Groot (res.); knielend: Klaas Bosma, Piet de Vries, Teunis Schoon en Piet J. Spaander; 
voor: doelman Gert Hollenberg. De spelers droegen hun „officiële" voetbalplunje! ! 



op klompen - in de vrije uren bij een boer op het erf. Wanneer je nieuwe 
klompen had gekregen liet je er bij de smid altijd eerst even een bandje om- 
leggen: ter grotere bescherming van de kap. Anders gingen ze zó kapot! 

Het was in mei 1930 dat de gebroeders Andries en Pier Spaander besloten 
ook een voetbalvereniging op te richten. Er kon precies één elftal worden ge- 
formeerd. De naam was meteen gevonden. We waren op klompen begonnen, 
dus het werd O.K.B. Shirts vormden geen probleem. Iedereen beschikte wel 
over een oud overhemd. En wat de schoenen betreft: er waren er die goede 
werkschoenen hadden en de „rijksten” kochten echte voetbalschoenen. Op het 
land van Jb. Rooker mochten we trainen. Een eigen veld was er (nog) niet dus 

O.K.B. begon als zogenaamde toerploeg. Er werden alleen maar uitwedstrij- 
den gespeeld! 

De eerste wedstrijd speelden we in Aartswoud: tegen het eerste We speelden 
op een kale vlakte in de net droog gevallen Wieringermeer en verloren met 
11-1 Twee weken later speelden we er een wedstrijd tegen het tweede team 
van Aartswoud. Dat ging beter. We wonnen met 4-0. 

Ik herinner me een wedstrijd tegen T.F.C. in Twisk. Deze vereniging had óók 
nog geen eigen terrein, maar mocht bij een boer op het erf spelen. Er was een 
hoge kant en een lage. Bovendien stond er nog een ronde schuur op het veld. 

Hindernissen genoeg op de weg naar het doel. Maar het enthousiasme was er 
niet minder om. 

Gedurende het eerste jaar speelde O.K.B. alleen maar uitwedstrijden. Een 
enkele keer, wanneer we wat ver moesten, huurden we J. Hartland met zijn 
vrachtauto, die we de naam gaven van „De Blauwe Prins”. Mooie tochten wa- 
ren dat. Maarten Stapel nam dan zijn oude, lekke mook mee en met muziek 
gingen we er op af. Reizen met een vrachtauto mocht eigenlijk niet. De poli- 
tie heeft ons wel eens gewaarschuwd, maar had begrip voor ons vervoerspro- 
bleem en liet dit vervoer daarom toch oogluikend toe. 


Eigen veldje 

ee I* * a f r a * S toer pl° e 8 te hebben gespeeld kregen we toch nog een eigen 
veld. Dank zij Jacob (jac) Broersen, de nadien bekende Westfriese journalist' 
de trouwste supporter van O.K.B. Hij wist van N. Blauw een stukje land van 
een halve hectare, gelegen nabij de grenspaal Obdam-Hensbroek, los te peute- 
ren voor de somma van f. 130,- per jaar. Het stuk land was eigenlijk te klein 
voor een voetbalveld: één van de hoekvlaggen stond bijna in de sloot. Maar 
gelukkig kwam een bondsofficial het veld keuren toen het al bijna donker was. 
Anders had hij het subiet afgekeurd: als zijnde te klein. Nu vielen de geringe 
afmetingen met zo op! O.K.B. werd ingedeeld in de derde klas van de West- 
friese afdeling. De oude overhemden verdwenen in de voddenzak en er kwa- 
men heuse shirts: zwart met rode kraag en manchetten en een zwarte broek. 
Allemaal donkere kleuren. Die waren niet zo gauw smerig. 

De eerste competitiewedstrijd was een uitwedstrijd tegen T.F.C. ; een oude te- 
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genstander uit de toertijd T.F.C. had inmiddels óók een eigen veld. Alleen: 
er stond een hoop kuilgras op, die de boer nog moest opvoeren. De scheids- 
rechter vroeg nog of wij zo wilden spelen. Natuurlijk wilden we dat. We wa- 
ren niet voor niks naar Twisk toe gefietst. Schitterende taferelen, wanneer de 
bal op de hoop kuilgras terecht kwam. Dan vlogen van weerskanten spelers 
de hoop op. We verloren met 1-0. Een week later werd ons eigen veldje in- 
gewijd; met een wedstrijd tegen Hem. We wonnen met 2-1. 

In de derde klas van de Westfriese afdeling waren 10 clubs ingedeeld: Aarts- 
woud, V.C.L.-Langereis, M.V.K. -Blokker, Hem, Ursem, Nieuwe Niedorp 3, 
Sijbekarspel, M.F.C. 3-Medemblik, T.F.C.-Twisk en O.K.B. We eindigden 
dat eerste jaar met 1 1 punten uit 18 wedstrijden op de één na onderste plaats. 
Twee jaar speelden we op dat kleine veldje. Toen kregen we een groter ter- 
rein, dat wel aan de maten voldeed: bij J.v.d. Molen. Vvc schoven wat op naar 
het centrum van het dorp en kwamen vlakbij ons clubhuis, het café van Jb. 
Stammes. We moesten het veld wel eerst weer zelf vlak maken en draineren. 
En er werden schapen op gejaagd om het gras kort te houden. 

Het seizoen 1935-'36 werd het hoogtepunt in de (kortstondige) O.K.B.- 
histone. Het eerste elftal werd - na een verwoede strijd met Hauwert- 
kampioen. Ongeslagen nog wel, met een doelsaldo van 77-18. O.K.B. promo- 
veerde naar de tweede klas van de Noordhollandse Voetbalbond. Aanvanke- 
lijk konden we in die afdeling aardig mee komen, maar vervolgens ontstond 
er een gebrek aan spelers. Als gevolg van vertrek, trouwen. 

In 1938 viel het doek over O.K.B. Kwam er een einde aan 8 jaar voetbal van 
deze club. Van de overgebleven spelers gingen er zes spelen bij de vereniging 
„Oudendijk . Deze club werd hierdoor zodanig versterkt dat prompt promo- 
tie volgde van de tweede naar de eerste klas! 

De katholieke voetbalbond (D.H.V.B.) werd in de bezettingsjaren op last 
van de bezetter ontbonden. De K.N.V.B. bleef alleen over. Enkele oud- 
O-K.B.’ers gingen bij „St. Victor” voetballen. Zelf heb ik de vereniging „St. 
Victor / „Victoria O” nog als trainer gediend: in de jaren 1949-195 1 en 1955- 


Acht jaren O.K.B. Het waren jaren van een bijzonder plezierige vrijetijdsbeste- 
ding, die bovendien de saamhorigheid bevorderde en de sport meer onder de 
mensen bracht: bij zowel jong als oud. Acht jaren, waarin geweldig veel werk 
moest worden verzet om de boel draaiende te houden. Er waren vele oudere 
mensen, die aanvankelijk weinig goede woorden over hadden voor „die schop- 
perij en benenbrekerij . Maar die later tóch kwamen kijken en er dan nog van 
genoten óók. Het was een mooie voetbaltijd. 

Obdam, najaar 1983 Piet J. Spaander 
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,, Toneelspelen doe je tot je laatste snik ’ 


ZESTIG JAAR ‘REDERIJKEN’ 

IN WEST-FRIESLAND 

Zestig jaar ontwikkeling op allerlei gebied in dat unieke door de Westfriese 
omringdijk omsloten deel van Noord-Holland: West-Friesland. Het kan niet 
anders of ook het rederijken in de periode 1924-1984 moet daarbij betrok- 
ken worden. De toneelvereniging is immers jarenlang een sociale spil van het 
plattelandsleven geweest. In vele gevallen samen met „de gym” en „de zang” 
de enige mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. 

Om de ontwikkeling precies te beperken tot die zestigjarige periode is nauwe- 
lijks mogelijk. Het begrip rederijken is immers al enkele eeuwen oud. Maar 
daarnaast is ook de bundeling van het toneelleven in het oostelijke deel van 
West- Friesland al in 1921 tot stand gekomen. Verder spelen de herinnerin- 
gen van de thans 83-jarige Jaap van Zoonen uit Oude Niedorp in dit ver- 
haal een behoorlijke rol en die gaan verder terug dan dat gedenkwaardige jaar 
1924, waarin het genootschap het levenslicht zag. Kortom: die afgebakende 
periode van zestig jaar zal in dit deel van de bundel met een forse korrel zout 
worden genomen. 

In deze inleiding verder nog de opmerking, dat elke poging om volledig te 
zijn over de ontwikkeling van het toneel in West-Friesland bij voorbaat ge- 
doemd is te mislukken. Het toneel heeft verschrikkelijk veel teweeg gebracht; 
heeft velen tijdens repeteren en spelen, maar ook tijdens het kijken en luisteren 
urenlang plezier gebracht. Duizenden mensen zijn in werkelijk tientallen vere- 
nigingen en clubjes steeds bezig geweest met een hobby, waar je - als je er 
eenmaal aan bent begonnen - nooit meer los van komt. De oud-voorzitter van 
de Nederlandse Amateur Toneel Unie, gewest West-Friesland, Dick de Graaff 
zei het ooit eens zeer treffend: „Toneelspelen doe je tot je laatste snik”. En wie 
zijn oor eens te luisteren legt bij al die amateurs in geheel West-Friesland, die 
kan dat alleen maar onderstrepen! 

Het rederijken 

,,0 rethorijcke, auctentijcke conste lieflijcke” luidt de aanhef van het refrein, 
waarin Mariken van Nieumeghen omstreeks 1500 de „ conste van rethorijcken v 
verdedigt tegen beunhazen. En kennelijk was dat in die tijd nodig, want er lie- 
pen nogal wat lieden, die hun onvermogen op het gebied van de toenmalige 
literaire kunst, de retorica, demonstreerden. In oorsprong is de retorica de klas- 
sieke leer van de welsprekendheid. Naar de retorica noemden de Franse beoe- 
fenaars ervan zich „rhétoriqueurs” , waarvan de naam rederijkers een verneder- 
landste vorm is en een gangbare aanduiding is geworden van de vele woord- 
kunstenaars in de Nederlanden. Het woord rederijker had echter in zijn Ne- 
derlandse vorm nog méér inhoud. Het kreeg de betekenis van ,,rijk aan rede v 
of liever gezegd: rijk aan verstand. 
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Over de vraag waar en hoe men met de op- en inrichting van de Rederijk- 
erskamers is begonnen, zijn eigenlijk geen gegevens bekend. In de 14e eeuw 
bestonden er al broederschappen van „ menestrelen en speelliede”, maar eerst in 
de 15e eeuw ontstaan naast de gebruikelijke gilden-verenigingen waarvan de 
leden zich gaan toeleggen op het vervaardigen en voordragen van poëzie en 
het opvoeren van toneelwerk, in die tijd bekend als „de conste van rhe tori ken* . 
De rederijkerskamers, zoals die verenigingen werden genoemd, hebben een zeer 
rijke geschiedenis, die in 1982 nog eens uitgebreid uit de doeken werd ge- 
daan op de expositie ,,Tot lering en vermaak” in de Kennemer Oudheidkamer 
,, Huize Scheybeeck” in Beverwijk. 

Net zoals er over de oprichting van de Rederijkerskamers weinig bekend is, 
is er ook bijna niets terug te vinden over de opheffing van die gezelschappen. 
Vast staat, dat de meeste Rederijkerskamers in de loop van de 17e eeuw een 
kwijnend bestaan leidden omdat de literaire betekenis van hun werk steeds 
minder werd. De ene kamer na de andere heeft in de tweede helft van de 
17e en de 18e eeuw haar werkzaamheden gestaakt. Op onopvallende wijze 
verdwenen de Rederijkerskamers van het toneel. 

Totdat in de 19e eeuw een gedeeltelijke herleving plaats vond van de oude 
rederijkerstraditie. Amateurgezelschappen sieren zich met de naam rederijkers- 
kamer. Doelstelling in negen van de tien gevallen: het houden van toneel- 
voorstellingen (een enkele keer aangevuld met voordrachten en lezingen). 

Eén opmerkelijke constatering. Meerdere „nieuwe” rederijkerskamers nemen 
een oude traditie van de in de 15e eeuw ontstane kamers over. Onder de 
naam wordt een spreuk vermeld. De Rederijkerskamer „De Rozenstruik” uit 
Oostwoud doet dat bijvoorbeeld. Die speelt onder de zinspreuk „Geen rozen 
zonder doornen” . En de in 1866 opgerichte Rederijkerskamer „De Oefenschool” 
in Wognum speelt onder de zinspreuk „Leeren is onze lust”. 

De naam rederijkerskamer is in de loop der jaren weer van het toneel verdwe- 
nen. Met de naam gingen ook sommige verenigingen ter ziele. Andere wisten 
te overleven en leiden nu weer een bloeiend bestaan. En de open gevallen plaat- 
sen werden vaak weer ingenomen door nieuwe groepen van gelijkgestemde 
mensen, die samen toch weer een toneelvereniging begonnen. Het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan en wie éénmaal met toneelspelen is begonnen zal het 
blijven doen. Tot de laatste snik. 

Petroleumverlichting 

Eén van de zeer weinigen, die nog in het flakkerende schijnsel van enkele petro- 
leumlampen toneel heeft gespeeld is de thans 83-jarige Jaap van Zoonen uit 
Oude Niedorp. Een man, die trouwens op velerlei fronten actief is geweest. 
Zijn herinneringen aan de eerste maal, dat hij op de planken stond bij de ve- 
reniging „Molière” in Oude Niedorp: 

,Ja, dat was achtenzestig jaar geleden. „Molière” speelde in het café van de 
werkelijk befaamde kastelein Arie Mijts. Dat was een geweldenaar , daar dreef 
„Molière” als het ware op. We hadden in die tijd ook geen regisseur. Ben je gek, 


Arie Mijts had de leiding in handen. Dat stuk , waarin ik voor het eerst op de 
planken stond heette het „Generaalsvrouwtje” van Henri 't Sas. Ik weet het nog 
als de dag van gister. Opkomen met een ruiker bloemen in mijn handen, een paar 
zinnetjes zeggen en dan had ik het gehad voor die avond,,. Jaap van Zoonen 
benadrukt, dat in die tijd de uitvoering van de toneelvereniging „Molière” een 
hele gebeurtenis betekende. „Werkelijk het hele dorp liep uit. En het enthou- 
siasme was enorm groot. Overweldigend soms, vooral als je in aanmerking nam, 
dat we toch in primitieve omstandigheden moesten spelen. De zaal, maar ook het 
toneel werd met petroleumlampen verlicht. Arie Mijts liep dan bij de aanvang 
de zaal door met zo'n lange blaaspijp en blies de lampen uit. Die op het toneel 
bleven branden. Achter die lampen stond steeds een rondgebogen blik, waardoor 
je wat weerschijn kreeg. Ach, het leek op een schijnwerper, maar daar was ook 
alles mee gezegd* . 

In die eerste jaren, zo vertelt Jaap 
van Zoonen, speelden de meeste to- 
neelverenigingen twee stukken op één 
avond. ,, Meestal had het hoofdstuk drie 
bedrijven en werd dat aan gevuld met 
een eenakter. Dan konden de leden, die 
niet in het hoofdstuk mee konden doen, 
tenminste ook nog spelen. We begon- 
nen dan om precies kwart over zeven en 
zo'n toneelavond duurde soms de hele 
avond. De mensen leken in die jaren 
wel meer de tijd te hebben. Niet zo ge- 
haast te zijn. Trouwens, de lengte van 
zo'n toneelavond werd natuurlijk ook 
bepaald door de keuze van het stuk of 
de stukken. Je haalde het toen met in je hoofd om - ik denk uit eerbied voor de 
schrijver — zo n stuk in te korten. Dat was onvoorstelbaar . Tegenwoordig wor- 
den hele brokken die de regisseur niet aanstaat maar gewijzigd of er helemaal 
uitgegooid. Dat kon toen niet. Echt niet”. 

Andere toneelverenigingen uit dit deel van West-Friesland en uit die jaren wa- 
ren VVV uit Schagen (waar W.D. Niestadt, één van de fotografen een be- 
langrijke rol in speelde), ,, Cicero” uit Nieuwe Niedorp en de befaamde ge- 
lijkname toneelvereniging (later ,,Het Kleine Toneel ”) in de Langedijk onder 
leiding van Jacques Prijs. De herinneringen van Jaap van Zoonen zijn trou- 
wens maatgevend voor de meeste toneelverenigingen. 

,,Alle verenigingen hadden een vaste kern van een man of zes. Had je meer men- 
sen nodig, dan vroeg je die er bij. Gewoon uit het dorp. En opvallend was altijd, 
dat de dorpelingen die werden uitgenodigd een rolletje te spelen, dat ook vaak 
graag deden. Ach, het ging eigenlijk allemaal op zijn Jan boerefluitjes, maar het 
resultaat was best om aan te zien.” 

De keuze van de stukken was geen zaak waar de hele vereniging bij betrok- 
ken werd. Integendeel zelfs. De voorzitter koos meestal in zijn eentje een stuk 



De 83-jarige Jaap van Zoonen, die 68 jaar 
geleden voor het eerst bij petroleumlicht op de 
planken stond. 
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uit. ,,En op de eerste repetitie las die voorzitter — wel of niet goed — dat stuk 
dan helemaal voor en zat je eigenlijk alleen maar te luisteren. Het ging alle- 
maal misschien wat primitief, maar er werd in ieder geval toneel gespeeld” . 
Natuurlijk gebeurde het ook in die eerste jaren van deze eeuw wel eens, dat er 
zomaar een clubje ontstond, dat echt de boer op ging. Uit Nieuwe Niedorp 
kwam op die manier een groep tot stand rond de ,, rooie” predikant N.J.C. 
Schermerhorn. Die had zelf rond 1915 een nogal anti-militaristisch stuk ge- 
schreven en wilde dat uiteraard wel eens op de planken zien. Hij richtte daar- 
voor een eigen clubje op en trok daarmee met enorm succes door de Noord- 
hollandse dreven (1916 en 1917). Nadat dominee Schermerhorn stopte werd 
ook die toneelclub opgeheven. Zo’n naamloze club heeft in de jaren 1916- 
1920 ook een stuk of vijf stukken van Heijermans in Nieuwe Niedorp op de 
planken gezet. Mensen, die met hart en ziel aan die produkties werkten, maar 
eigenlijk nooit op de voorgrond zijn getreden. Namen, die in de herinnerin- 
gen van Jaap van Zoonen ook zijn weggevaagd. Jammer want die naamlozen 
hebben meegeholpen om het toneel in West-Friesland verder te ontwikkelen. 

Westfrieschen Bond van Dilettanten T ooneelvereeni gingen 

In 1921 vond in oostelijk West-Friesland, ruwweg het gebied dat wordt 
begrensd door Hoorn — Enkhuizen — Medemblik en Hoogwoud, een gebeur- 
tenis plaats, die het toneel in West-Friesland tot op de dag van vandaag heeft 
bevorderd. 

In het lokaal Brander in Wognum werd op zondag 7 augustus 1921 de West- 
frieschen Bond van Dilettanten Tooneelvereenigingen opgericht. In die eerste ja- 
ren is er in de notulen van de bond geen eensluidende naamstelling te vinden. 
Meest waarschijnlijk is uiteindelijk de naam ,,Bond van dilettanten Tooneelver- 
eenigingen in West-Friesland” . 

Die bond kwam tot stand op initiatief van de besturen van de rederijkerska- 
mers uit Twisk, Midwoud en Wognum. Met name P. Kooijman uit Wog- 
num, die ook de leiding in handen had van die oprichtingsvergadering, was een 
warme voorstander van zo’n overkoepelende bond. Naast de drie initiërende 
verenigingen waren vertegenwoordigers aanwezig van de toneelverenigingen uit 
Hoogwoud (Gouw), Aartswoud, Oostwoud, Benningbroek, Sijbecarspel (ja- 
wel, toen nog met een ,,c”), Opdam (ook nog met een ,,p”), Hensbroek, Blok- 
ker, Hoogkarspel, Schellinkhout en Binnen wijzend. 

De Benningbroeker vertegenwoordiger Winkel twijfelt aan het nut van een 
dergelijke bond. Hij wijst er op die 7e augustus 1921 op, dat er twaalf jaar 
eerder ook al eens een poging werd gedaan om een overkoepelende vereniging 
op te richten en die heeft maar een kort bestaan gehad. 

De heer Glas uit hetzelfde dorp heeft een opmerking, die een groot deel van 
de huidige bevolking zeker zal aanspreken. Hij pleit voor de aanwezigheid van 
dames op een volgende vergadering ,,Zij hebben meestal een juister oordeel” zo 
geeft hij als argumentatie. Uiteindelijk komt de bond uiteraard tot stand, zij 
het dat Benningbroek nog niet toetreedt en drie verenigingen eerst nog over- 
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leg met hun leden willen houden. Het bestuur wordt gevormd door voor- 
zitter P. Kooijman (Wognum), vice-voorzitter C. Wit (Midwoud), secretaris- 
bibliothecaris Jac. Broersen (Obdam), penningmeester H.J. Mantel (Twisk) 
en commissaris D. Wilms (Oostwoud). 

In die eerste vergadering wordt met name een reglement samengesteld, waar- 
bij dat van de provinciale bond als leidraad geldt. P. Kooijman brengt ook 
de oprichting van een zogenaamde bondsclub naar voren. Een club, die ge- 
vormd moet worden door de beste krachten uit de verenigingen en hier en 
daar voorstellingen kan verzorgen. Het enthousiasme bij de andere bestuursle- 
den is nog niet zo groot, zo blijkt uit de notulen. Later blijkt echter, dat zo’n 
bondsclub wel degelijk bestaansrecht had. 

Duidelijke rol voor arbeidersbeweging 

Uit zowel de verhalen van Jaap van Zoonen als uit de jaargangen van ,,Ons 
Tooneel”, het maandblad voor het dilettanten-toneel (vanaf 1923) blijkt de ar- 
beidersbeweging een duidelijke rol gespeeld te hebben bij de ontwikkeling van 
het toneel. Zo werd in 1926 de toneelvereniging ,, Kunst na Arbeid * in Nieuwe 
Niedorp opgericht, een vereniging die voortkwam uit het Instituut voor Ar- 
beiders Ontwikkeling. En in Hoorn kwam in 1931 - min of meer vanuit een 
afdeling van de Arbeiderssportbond — de ,,Arbeiderstooneelvereeniging Kunst 
naar Kracht ” tot stand. Initiatiefnemers: Bas van Geelen, Karei Laverman en 
verenigings- en vakbondsman in hart en nieren Leo van der Zei. Karei Laver- 
man over de eerste periode van die vereniging: ,,We werden opgericht als arbei- 
derstoneelvereniging en sloten ons dus aan bij de bond van arbeiderstoneelvereni- 
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gingen in Nederland. Wij zouden spelen naar de mogelijkheden van ons kunnen: 
kunst naar kracht. En vanuit die zienswijze was iedereen gelijk. Je speelde een 
grote of kleine rol. Dat maakte niets uit. Allemaal droeg je in gelijke mate bij 
tot het welslagen van de voorstelling , tot de verheffing van de arbeider" . Uit die 
eerste periode (en die duurt tot april 1942) zijn zowel op de programma’s als 
in de krantenverslagen consequent dan ook geen namen van medewerkenden 
van Kunst naar Kracht ” terug te vinden. Uitgezonderd dan van die ene man, 
die van 193 1 tot 1974 zo’n stempel op „Kunst naar Kracht” , maar ook op het 
toneel in zijn algemeenheid en het spektakel in het bijzonder, heeft gedrukt: 
Joh.M. Ridderikhoff. Over zijn belevenissen is al veel geschreven. In de bun- 
del van het historisch genootschap werd in 1975 al aandacht besteed aan zijn 
betekenis voor het toneel en zelf publiceerde Joh.M. Ridderikhoff een heerlijk 
boekwerkje vol herinneringen onder de titel „ Ernst en luim in het theater” . 
Even terug nu naar Nieuwe Niedorp. Jaap van Zoonen: „ Weet je , die oprich- 
ting van „Kunst na Arbeid” was belangrijk in velerlei opzicht. Voor mij zelf was 
het een nieuwe toneelstart, want door allerlei omstandigheden was ik in 1923 
met spelen gestopt. Maar dat was niet het belangrijkste. Tot dan was toneel ei- 
genlijk een voorrecht voor de betere klasse. Je moest al van verrekt goede huize ko- 
men wilde jij er bij horen. Door die arbeidersbeweging kwam toneel nu ook onder 
bereik van het gewone volk. De kosten moesten daarvoor wel erg laag gehouden 
worden. Echt , ik heb meegemaakt , dat het bestuur over een maandelijkse contri- 
butieverhoging van één cent (en dan ging het van twaalf naar dertien cent) uren- 
lang zat te praten.” Opgericht in 1926 kwam de Niedorper toneelvereniging 
in 1927 voor het eerst voor het voetlicht. Niet zomaar met een lekker blijspel 
of een makkelijk verteerbaar niemandalletje. O nee, de keuze was gevallen op 
Heijermans’s „Schakels” . Burgemeester Koster van Winkel had men bereid ge- 
vonden om de regie te voeren. Jaap van Zoonen: „En die stond werkelijk tij- 
dens de uitvoering vlak voor het toneel ons aan te vuren en mee te doen. Schitte- 
rend gewoon” . De twee uitvoeringen van „Schakels” werden een daverend suc- 
ces. Meer dan 700 mensen zagen het stuk en het was in Nieuwe Niedorp nog 
dagenlang hét onderwerp van gesprek. 

Als geen ander is de pure Westfries Jaap van Zoonen in staat een vergelijking 
te maken tussen vroeger en nu. „En dan was het vroeger leuker. De toneelvereni- 
ging behoorde vroeger veel meer tot de dorpsgemeenschap. De vereniging probeerde 
samen met die gemeenschap wat op te bouwen , waar die hele gemeenschap plezier 
aan kon beleven. Tegenwoordig is er zoveel vreemd bloed in West-Friesland ko- 
men wonen , dat je eigenlijk niet meer kan spreken van Westfries toneel. Die band 
tussen toneelvereniging en gemeenschap is daarmee ook verloren gegaan. Toneelve- 
renigingen bestaan nu meestal uit een groep totaal verschillende mensen, die voor 
het grootste deel de gemoedelijkheid van het Westfriese publiek niet aanvoelt. En 
dat is jammer. De leden van de toneelvereniging hadden vroeger ook meer over 
voor hun hobby. Verjaardagen werden — als er gerepeteerd moest worden — uit- 
gesteld. En dat kom je tegenwoordig niet meer tegen, hoor. Toneel is nu eenmaal 
een hobby, waar je enorm veel, nee eigenlijk alles voor over moet hebben” . 

Jaap van Zoonen heeft dat zelf in zijn leven sterk ervaren. „Op een gegeven 
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Rederijkerskamer „’t VIOOLTJE” 

Beschermheer de Edelachtb. Heer Kooiman 
Lid West-Friesch e Bond van Dilett.Tooneel vereen. 

Openbare Uitvoering 

op Zondag 29 Nov. en Dinsdag 1 Dec. ’25 
in het lokaal van den Heer de Boer 
te Hensbroek 

Opgevoerd zal worden 

ONDER EEN DAK 

Tooneelspel in 3 bedrijven door Jan Fabricius 
Personen : 

'S. e Vader de Hr. J. Schaak 

*■ — de d fi, Hr ó , ix 

Lijsbeth ) zijn dochters ^ ÏSak 

Dora, de vrouw van Woiter Mej. T. Schaak * 
Lena, de vrouw van Jakob Mej. O. Los 

Jan, smid, de man van Antje de Hr. C. Houtkooper 
'De Notaris de Heer A. Bart 

H *‘ St wÜnlSrl*.^ P w e ï? el,< L e °s htend «»• •*«» '« en 3e bedrijf In de 
woninjj van Woiter, het 2e In de woning van den Vader 

Hannes wordt ingekwartierd 

Blijspel in 1 bedrijf van Rentmeester 
Personen : 

Annebet Beukema Mej. D. Mooij 

Geert, dienstbode Mej. J. Schaak 

™" nes D1 de Heer J. Bas 

Notai is Bloem de Heer P. Fok 

Mevr. Bloem M ej. A. Volkers 

Plaatsbespreken voor kunstlievende leden op 
Dinsdag van 2 — 3 uur. Gehuwde lieden uit de 
werkende stand hebben Dinsdag vrij entrée. In 
beide zalen wordt de geheele avond de volle 
entrée geheven. 

Entrée Zondag f 0.75 plus rechten. 
Dinsdag f 0.50 

Aanvang half acht. VRIJ BAL NA. 

Recht van toegang voorbehouden. 




ogenblik word je erdoor gegrepen en God man, dan leefde je naar een voorstelling 
toe. Dat liet je niet los, dat achtervolgde je. Als ik bij de slager waar ik werkte 
vlees stond klaar te maken, dreunde ik ondertussen m'n rol op. Zo was je daar 
dan mee bezig, hè”. 

Gedrevenheid basis voor succes 

Die gedrevenheid is terug te vinden bij Karei Laverman van de Hoornse vere- 
niging „ Kunst naar Kracht”, maar ook bij de secretaresse van het Noordhol- 
lands Centrum voor Amateurtoneel, regio West-Friesland, Stien Neelen, die 
eerst bij DEN EG in Binnen wijzend speelde en nu actief is bij ,,Tonegido” in 
Blokker. 

Karei Laverman, die in 1931 één van de mensen was, die ,, Kunst naar Kracht” 
oprichtte, heeft in 1981 zijn vijftigjarig toneeljubileum gevierd met het jubi- 
leumstuk ,,De rode pimpernel ”; Stien Neelen uit Hoorn begon bij DENEG op 
21 maart 1943. Op 17 september 1950 kwam zij in het bestuur terecht van 
de Nederlandse Amateur Toneel Unie (NATU), waarbij die in 1921 opge- 
richte ,,Bond van Dilettanten Tooneelvereeni gingen in West - Friesland ” zich in 
1949 had aangesloten (De NATU werd later het N.C.A. met provinciale af- 
delingen en aangesloten regio’s). 

Het veertigjarig bestaan van die Westfriese bond ging trouwens vrijwel onop- 
gemerkt voorbij. Stien Neelen memoreerde in haar jaarverslag 1960-1961 nog, 
dat het gouden jubileum was gepasseerd, maar liet de lezer meteen weten dat 
voor een opsomming van alles wat in die jaren was gebeurd haar de beno- 
digde gegevens nog ontbraken. 

Opmerkelijk is dat net in de tijd, dat het vijftig-jarig jubileum gevierd kon 
worden er een periode bij de NATU was, waarin weinig gebeurde. Het jaar- 
verslag 1970-1971 (1972?) bestrijkt een periode van anderhalf jaar, waar in 
kennelijk weinig of niets is gebeurd, want er wordt over niets schokkends ge- 
rept. Toch is het opvallend, dat het 50-jarig bestaan niet in de analen voor- 
komt. De algemene ledenvergadering staat stil bij het overlijden van voorzit- 
ter Dick de Graaff, een man, die zich jarenlang heeft ingezet voor het toneel 
in West-Friesland. Net zoals trouwens Jan Stapel Szn. uit Sijbekarspel, die op 
8 oktober 1967 de voorzittershamer van de NATU neerlegde, na die bijna 
twintig jaar te hebben gehanteerd. 

Karei Laverman (67 jaar) uit Hoorn heeft verschillende kanten van het West- 
friese toneelleven meegemaakt. Natuurlijk, in de eerste plaats is hij lid van de 
Hoornse vereniging „ Kunst naar Kracht” , maar daarnaast voert hij de laatste 
jaren met zeer veel plezier de regie bij de op twee na oudste toneelvereniging 
in oostelijk West-Friesland, ,,De Oefenschool” in Wognum, die in 1866 werd 
opgericht. En Karei Laverman heeft jarenlang, meestal in dienst van de firma 
Ridderikhoff en Van Schoten, allerlei verenigingen in geheel Noord-Holland 
gegrimeerd. Kent dus van verschillende kanten die Westfriese toneelwereld. 
Uit zijn herinneringen spreekt vooral de gein, die men vroeger onderling had. 
Komen verder de vernuftige oplossingen naar voren, die men toen voor een 
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Karei haverman krijgt de zil- 
veren onderscheiding van de 
NATU opgespeld . Joh.M. Rid- 
derikhoff is al getooid met het 
ere- teken. Beiden krijgen de on- 
derscheiding begin 1972 omdat 
zij vanaf 1931 tot 1971 bij de 
Hoomse vereniging Kunst naar 
Kracht zijn betrokken. Veertig 
jaar lang speelde oprichter Ka- 
rei haverman onder regie van 
Joh.M. . Ridderikhoff. 


probleem wist te vinden. En die problemen waren levensgroot aanwezig. Op 
velerlei terrein. „Ja boor, het kon werkelijk vroeger overal mee mis gaan Denk 
alleen maar eens aan het feit, dat er in een heleboel zalen geen toiletten waren 
achter het toneel. Vergat iemand voor de voorstelling te gaan, dan kon hij of zij 
wachten tot de pauze. Je begrijpt dus best wat er gebeurde. Jawel, raam open. 
op getild worden en in de sloot je behoefte doen. Maar dat was natuurlijk voor 
iemand , die toevallig langskwam wel een gek gezicht\ 

Karei Laverman stipt nog even het verschil aan tussen de katholieke en pro- 
testantse verenigingen. „Als je als grimmeur bij een katholieke vereniging kwam 
an reeg je een hokkie tussen de dames- en herenkleedkamer in. Om de beurt 
kwamen de spelers en speelsters dan naar je toe. Bij de protestantse verenigingen 
was dat veel makkelijker. Je gnmmeerde in de mannenkleedkamer. En dat is ei- 
genlijk nog altijd zo”. 


Grimmeur de boer op 


Als grimmeur ging Karei Laverman meestal op de fiets de boer op. Ook naar 
plaatsen als Schagen of verder. Een enkele keer fietste hij op met de muzikan- 
ten, die tijdens de pauze speelden en de muziek voor het bal na verzorgden 
„Dan spraken we af bij de bommels van de Koepoortsweg in Hoorn en trokken 
we er gezamenlijk op uit. En dat kon soms heel gek lopen hoor. Dan had je op de 
eenweg schitterend weer en als je ’s avonds terugging was het spiegelglad. Met 
de hele koffer onderuit en kruipend verder'. Karei Laverman ving op zo’n avond 
dan een gulden of vijf. Moest hij verder dan vijf kilometer fietsen dan kreeg hij 
een gulden toeslag. Een avond of vier, soms vijf, trok hij er met zijn grimmeer- 
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kist op uit. ,,En nu 77 , zo stelt hij sombertjes vast, „is het grimmeervak eigenlijk 
uitgestorven. Door verschillende cursussen heeft elke vereniging wel iemand , die 
het grimmeren zelf kan doen. En dat scheelt ze dus in de produktiekosten” . 

Ook Karei Laverman is in staat om een vergelijking met vroeger te trekken. 
,,Het toneelspel is er ontzettend op vooruit gegaan. Professioneler geworden en dat 
is alleen maar toe te juichen. Dat komt ook door de regie-cursus van het N.C.A. 
bijvoorbeeld en door het feit , dat iedereen door middel van schouwburgbezoek of 
door de televisie toch steeds meer stukken ziet. En natuurlijk zijn de technische 
mogelijkheden uitgebreid. Ik heb zelf niet, zoals Jaap van Zoonen, met petroleum- 
licht gewerkt, maar heb toch ook nog meegemaakt dat het voetlicht uit een paar 
rot lichtjes bestond en het woord spot nog niet was uitgevonden. De meeste zalen, 
ook in de dorpen, beschikken nu over een uitstekende uitrusting, hoor.,, 

Concurrentie van Teun de Klepperman 

Het aardige is, dat zowel Jaap van Zoonen als Karei Laverman de concurren- 
tie van radio en televisie in hun verhaal over 60 jaar toneel noemen; zij het 
dat beiden een verschillend tijdperk op het oog hebben. 

Jaap van Zoonen: ,,We speelden vroeger op zondag- en dinsdagavond. Zondaga- 
vond kwamen de jongelui en op dinsdag de ouderen. Maar toen de radio kwam 
werd het soms wel eens moeilijk om je zaal vol te krijgen. Echt, het socialistische 
volksdeel kwam niet op zondagavond. Dan moest men naar Teun de Klepperman, 
een creatie van Willem van Capelle luisteren. Een V ARA- uitzending natuur- 
lijk. En het vervelende was, dat je op dinsdagavond altijd met die Bonte Dins- 
dagavondtrein zat. Daar had je als vereniging gewoon mee te maken 7 ' . 

Karei Laverman: ,,Het publiek is altijd veeleisend geweest. Maar de komst van 
de televisie werd toch de nekslag voor vele verenigingen. Weet je, als je eens een 
minder goed stuk speelde, dan kwam het publiek de volgende keer toch weer. Je 
had zeg maar krediet van je publiek. Maar we konden er niets tegen doen, dat 
ze thuis bleven om Tom Manders voor de televisie te zien. Je publiek bleef ge- 
woon weg. Gelukkig constateer ik de laatste jaren een duidelijke kentering. Het 
bezoek aan amateurtoneel wordt langzaam maar zeker beter 77 . 

Afsluitend toch nog enkele losse opmerkingen. Toneel in West-Friesland heeft 
in de jaren zestig een gehele aparte uiting beleefd in de vorm van „het Zol- 
dertheater 77 uit Hoorn. Begonnen onder bezielende leiding van Harry van Scher- 
penberg op zolder streek het amateurgezelschap neer in het sterk vervallen 
kerkje van Wadway en was daar met enkele anderen de motor achter het plan 
om van dit Godshuis een functioneel kleintheater te maken. Het eerste kerk- 
gebouw in Noord-Holland, dat op een dergelijke wijze werd omgebouwd. Een 
functiewijziging, die later nog vele malen zou worden toegepast. Denk maar 
eens aan de Hoornse Oosterkerk, dat kleine schattige ,, Groene” kerkje in Lam- 
bertschaag of de hervormde kerk in het dijkdorp Schellinkhout, waar muzi- 
kale evenementen hoogtij vieren. 

En dan moet er in dit kader nog gewezen worden op het gezelschap „ Samen 77 
uit Schagen. Een club van tonelisten uit West-Friesland en de Noordkop, die 
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meerdere produkties per jaar uitbrengt onder zakelijke leiding van Maarten 
Leegwater. Een club die in ieder geval qua repertoire, maar ook qua samenstel- 
ling vernieuwend heeft gewerkt. Breng de besten uit verschillende verenigingen 
bij elkaar en ga daar mee de boer op. Dat plan van P. Kooijman, de voorzit- 
ter van de eerste Westfriese bond, was kennelijk nog niet zo gek. Hij lanceerde 
het in 1921; Maarten Leegwater gaf er decennia later zelfstandig inhoud aan. 
Overigens moet hierbij wel direct gesteld worden, dat ook de Bond van Dilet- 
tanten Tooneelvereenigingen in West-Friesland jarenlang een goed draaiende 
bondsclub heeft gehad. 


Hoorn, maart 1984 


Hans Rijswijk 



De groep tonelisten, die in 1949 als de Bondsclub op tournee ging met het stuk „Jong zijn m 
maar eenmaal . De dames v.l n.r. Stien Nee/en, Tiny Weeder, Griet Mantel- Krul, Nel, Vet- 
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Vijftig bundels in zestig jaar; 
een terugblik 


Onverbrekelijk is West-Friesland ’s Oud en Nieuw, beter bekend als de bun- 
del, verbonden met het nu zestigjarige historisch genootschap ,,Oud West- 
Friesland”. Al enkele maanden na de op 6 augustus 1924 gehouden oprich- 
tingsvergadering uitte Douwe Brouwer een langgekoesterde wens, die betrek- 
king had op de verschijning van een jaarboek voor West-Friesland. Over de 
vorm daarvan had niet iedereen direkt hetzelfde idee. Secretaris K. Ruyter- 
man dacht aan een door uitgeverij Egmond uit te geven boekwerkje, waarin 
o.a. de door Douwe Brouwer in de Enkhuizer Courant gepubliceerde artike- 
len konden worden opgenomen. Aan de leden van het historisch genootschap, 
die de in Enkhuizen te houden algemene vergadering van 1926 zouden be- 
zoeken, zou een exemplaar worden uitgereikt. Dit idee vond geen doorgang, 
de publikatie van Brouwer’s artikelen werd eerst gerealiseerd na diens overlij- 
den in de meidagen van 1945. 1 

Ook werd overwogen een driemaandelijks tijdschrift uit te geven, waarvoor 
zowel uitgeverij Egmond als uitgeverij West-Friesland belangstelling hadden. 
De condities, die beide uitgeverijen stelden, konden in de ogen der bestuursle- 
den geen genade vinden en besloten werd op de algemene jaarvergadering van 
1926 slechts voor te stellen een jaarboek uit te geven. Ongetwijfeld stemden 
de leden met het voorstel in, want op een volgende bestuursvergadering werd 
langdurig van gedachten gewisseld over titel en inhoud. Tevens werd een re- 
dactiecommissie benoemd, bestaande uit Douwe Brouwer, Pieter Schuurman 
en Jacob de Jong. Het jaarboek zou worden gedrukt door F. Butter (uitgeve- 
rij West-Friesland). 2 

Direkt na de uitgave van de eerste bundel kwam er kritisch commentaar. Jb. 
Portegijs wees erop dat er één en ander was opgenomen, waaraan sommigen 
zich met het oog op de zedelijkheid hadden gestoord. Hij sprak de hoop uit 
dat hier in de toekomst beter op zou worden gelet. 3 Sindsdien verscheen de 
bundel met grote regelmaat, uitgezonderd tijdens de periode van en kort na 
de tweede wereldoorlog, en sedert 1953 jaarlijks. 

In het voorwoord van de eerste bundel gaf het bestuur aan wat de inhoud zou 
zijn: „van dit en dat, van alles wat” Een vrijwel identiek standpunt verkon- 
digde voorzitter G. Nobel tijdens de Westfriezendag van 1954. Hij achtte het 
jaarboek de band tussen de leden en daarom ook diende er te worden gestreefd 
naar „voor elck wat wils” * Toch was lang niet iedereen het met een derge- 
lijke zienswijze eens en steeds weer vormde de inhoud van de bundel een punt 
van discussie. Al in 1929 bracht rector L. A. Roozen de wenselijkheid naar 
voren de bundel op een wetenschappelijk peil te brengen. Een brief, die H. 
Jonker Hzn., — schrijver van een boek over de Wieringerwaard en medeauteur 
van ,,de Anna Paulownapolder 1846-1946” — een aantal jaren later aan het 
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bestuur richtte, had een soortgelijke strekking. Tenslotte dient ook een sug- 
gestie van S. Lootsma niet onvermeld te blijven. Hij stelde in 1939 voor om 
prof. N.W. Posthumus en prof. Z.W. Sneller te vragen om studenten en af- 
gestudeerden enthousiast te maken voor scripties en proefschriften over de ge- 
schiedenis van handel, scheepvaart en scheepsbouw van West-Friesland. Het 
bestuur meende dat beide hoogleraren reeds voldoende in die richting werk- 
zaam waren en liet zo een kans voorbij gaan om althans een begin te maken 
met de bestudering van een belangrijk onderdeel van Westfriesland’s geschie- 
denis, waarvan nu nog steeds weinig bekend is. 5 Tegenover deze geluiden van 
personen, die meer aansluiting bij de geschiedwetenschap wilden zoeken, stond 
dan weer een opmerking in het jaarverslag van 1947, waarin werd vermeld 
dat er stemmen opgingen om toch vooral lectuur van ontspannende aard niet 
te vergeten. 6 

De twee genoemde benaderingswijzen brengen mij tot een kernvraag bij de 
beoordeling van de bundel. Welke maatstaven kunnen of moeten er bij een 
dergelijk oordeel worden aangelegd? Ik zal deze vraag vooral vanuit het heden 
en het recente verleden en met een blik op de toekomst benaderen. 

Eén van de doelstellingen van het historisch genootschap ,,Oud West-Friesland” 
is het bevorderen van de kennis van Westfriesland’s geschiedenis. 7 Dat vraagt 
op zijn minst een aantal personen, dat zich aktief met de geschiedenis van 
West-Friesland bezig houdt. Nu kan niet worden gesteld dat ons gewest in 
dit opzicht een rijke traditie heeft. Bij de viering van het 23-jarig jubileum in 
1949 constateerde E. Kroeskop reeds dat de randgewesten van ons land in ver- 
gelijking met West-Friesland al heel vroeg op het historische terrein aktief wa- 
ren. Het Fries Genootschap bijv. dateert van 1827, de eerste Drentse Volksal- 
manak verscheen in 1837. Als mogelijke oorzaak oppert Kroeskop de moge- 
lijkheid dat de West-Friezen hun geschiedenis (te) lang hebben vereenzelvigd 
met die van het machtige en dominerende gewest Holland. 8 
Gaandeweg kwam er echter toch ook meer belangstelling voor de geschiedenis 
van het eigen gewest en de daarin gelegen steden, dorpen en gehuchten. Nu 
is het terrein van de lokale en regionale geschiedbeoefening bij uitstek een ge- 
bied, waarop amateur-historici zich bewegen. Daarnaast houden ook vakhisto- 
rici zich steeds meer met de lokale en regionale geschiedenis bezig, o.a. om 
van daaruit tot meer algemeen geldende inzichten te kunnen komen. De ak- 
tiviteiten van beide groepen historici lopen niet altijd vloeiend in elkaar over 
en dikwijls is er sprake van een zeker spanningsveld. Al voor de oorlog wees 
H.E. van Gelder erop dat de plaatselijke geschiedbeoefenaar bij veel professio- 
nele historici in een niet al te beste reuk stond en zelfs wel als „een minder- 
waardig object ” werd beschouwd. Nu zullen de verhoudingen wel niet meer 
zo extreem liggen, toch wordt er door mensen die zich vakmatig met de ge- 
schiedenis bezig houden, nog steeds - en vaak niet ten onrechte - zeer kri- 
tisch naar het werk van amateurs gekeken. Van der Woude acht de kansen op 
foutieve interpretaties, voorbarige konklusies e.d., wanneer amateurs zich met 
reconstrueren en interpreteren gaan bezig houden, niet gering. 9 
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Kern van de kritiek is vaak dat het werk van amateurs te weinig stoelt op een 
grondige kennis van datgene, wat de professionele geschiedwetenschap heeft 
te bieden en dat de lokale geschiedschrijver nogal eens vergeet zijn konklusies 
aan de algemene geschiedenis te toetsen. 10 Daardoor wordt zijn werk ook van 
veel minder belang voor die algemene geschiedenis. Natuurlijk kan men zich 
afvragen of dat zo nodig moet en het antwoord kan kort en bondig zijn. Nee, 
voor degene, die zich uit louter recreatieve overwegingen met de geschiedenis 
van plaats en streek bezig houdt, is dat niet nodig. Maar anderzijds zou een 
op zich al boeiende vrijetijdsbesteding voor iedereen aan waarde kunnen win- 
nen, indien de beoefenaar zich meer zou verdiepen in bijv. achtergronden en 
het onderzoek van anderen. 

Niet voor niets wordt al jarenlang gepleit voor meer deskundige begeleiding van 
amateur-historici. Van Gelder constateerde al in 1929 een tekort aan leiding, 
die hen zou kunnen opwerken boven het niveau van welwillende dilettanten. 
De redactie van ,, Holland” noemde bij het verschijnen van haar eerste num- 
mer de verhoging van het peil van het werk van amateur-historici als één van 
haar doelstellingen. Dit werk zou dan een wat minder eng plaatselijk en anek- 
dotisch karakter kunnen krijgen en zo van meer betekenis zijn voor de histo- 
rische wetenschap in het algemeen. Ook Van der Woude vraagt om profes- 
sionele begeleiding, vooral bij de keuze der thematiek en de literatuurstudie. 11 
Het aantal aktiviteiten op dit terrein in ons land is beperkt. In een werkrap- 
port lokale en regionale geschiedenis merken Blok en Van der Steur op dat 
er in de meeste ons omringende landen organisaties bestaan, die het werk van 
de vakman en de amateur op het terrein der lokale en regionale historie orga- 
niseren en coördineren. In ons land zijn slechts in enkele provincies instellin- 
gen gedeeltelijk op deze terreinen werkzaam. Ook daarbij dient Friesland met 
name te worden genoemd. Niet alleen is de belangstelling van amateurs al zo 
oud, dat er zelfs een apart woord voor hen is ontstaan (sneupers), de samen- 
werking met wetenschappelijke werkers heeft — vooral na de oprichting van 
de Fryske Akademy in 1938 - tot opmerkelijke resultaten geleid. 12 
Na deze beschouwing over het werk van amateur-historici wil ik nog enkele 
opmerkingen maken over de publicistische arbeid van hun professionele vak- 
genoten. Men hoort wel eens geluiden, als zouden hun geschriften voor be- 
langstellende leken moeilijk te begrijpen en soms ook saai zijn. Ongetwijfeld 
schuilt er een kern van waarheid in deze kritiek. Het probleem komt ook in 
de eigen kring wel eens ter sprake. De onlangs overleden Leidse hoogleraar 
D.J. Roorda sprak als zijn mening uit dat geschiedschrijving voor een breed 
publiek nog steeds het eindprodukt van historische aktiviteit dient te zijn. Hij 
sloot daarmee aan bij Johan Huizinga’s eis dat de geschiedwetenschap zich 
diende te populariseren. De praktijk is echter dat de historicus minder voor het 
publiek is gaan schrijven en meer voor zijn vakgenoten. Roorda vindt dat de 
geschiedwetenschap zich opnieuw zal moeten bezinnen op haar toeleverende 
taak aan de maatschappij. Ook Van der Woude constateert een verschuiving 
in het werk van de historicus. De geschiedwetenschap is meer een sociale we- 
tenschap geworden en dat betekent een verwijdering van de beschrijvende tra- 
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dme, waardoor bijv. de funktie van historische achtergrondinformatie voor een 
groter publiek in het gedrang is gekomen . 13 

Het wordt tijd om terug te keren naar ons genootschap en zijn bundel. In hoe- 
verre speelt het bovenstaande een rol bij de beoordeling van West-Friesland’s 
Oud en Nieuw? 

Een korte karakteristiek van hetgeen de bundel de afgelopen zestig jaar te bie- 
den had kan daarbij van nut zijn. In de eerste nummers treffen wij een bonte 
rij van artikelen aan: veel materiaal over en in het Westfries, talrijke kleine bij- 
dragen, die meestal slechts met de term anekdotisch zijn te omschrijven. Het 
voorwoord van de eerste bundel typeert het uitstekend: „Heel veel groens en 
weinig rijps.” 

Toch treft men ook al artikelen van niveau, soms zelfs van meer dan regionale 
betekenis aan. Te denken valt bijv. aan S. Lootsma’s artikelen over de boots- 
gezellenbeurzen in de derde bundel . 14 

Al spoedig na de oorlog valt er een duidelijke verhoging van het peil te consta- 
teren, waaraan het werk van nieuwe redactieleden als P. Noordeloos en J. Ro- 
selaar en iets later Jo Daan, niet vreemd zal zijn geweest. Noordeloos zelf droeg 
trouwens door de publikatie van talrijke artikelen van hoog niveau nog een 
extra-steentje bij. In deze tijd werd ook gestart - en opnieuw dient de naam 
van Noordeloos met ere te worden genoemd - met de serie „Westfriese Oud- 
heden , waarin op wetenschappelijke wijze verantwoording werd afgelegd van 
verricht archeologisch onderzoek. Het archeologische terrein blijkt bij uitstek 
een gebied, waarop het werk van vakman en amateur op een harmonische 
wijze kan worden gecombineerd. 

In de lijn van Noordeloos c.s. heeft de bundel zich ontwikkeld tot wat het nu 
is: een duidelijk herkenbaar visitekaartje van ons genootschap, waarin bijdra- 
gen van verschillende kwaliteit elkaar afwisselen. Nog steeds treft men anek- 
dotisch getinte niemendalletjes aan, die — wanneer zij niet zijn geplaatst in een 
bredere kontekst - eigenlijk niet in de bundel thuis horen. In het algemeen 
zou ik de amateuristische geschiedbeoefening van harte bij het genootschap 
willen aanbevelen. Van een instelling, die het bevorderen van de kennis van 
West-Friesland s geschiedenis tot één van haar doelstellingen rekent, mag op 
dit terrein ook een bijdrage worden verwacht. 

Nog te weinig is er in de bundel iets terug te vinden van recent historisch on- 
derzoek. En toch is de historie van West- Friesland het onderwerp van steeds 
meer doctoraalscripties en proefschriften. Slechts in de jaarlijks in de bundel 
verschijnende bibliografie van West-Friesland vindt men daarvan de weerslag. 
Nu is het denkbaar dat men tot de konklusie komt dat dergelijke werkstukken 
minder geschikt zijn voor opname in de bundel. Dat neemt echter de wenselijk- 
heid niet weg om dergelijke publikaties, eventueel in herschreven vorm, onder 
de aandacht van een groter publiek te brengen. Een mogelijkheid daartoe kan 
zijn - naar analogie van bijv. de Alkmaarse Historische Reeks - de totstand- 
koming van een W estfriese Historische Reeks. Misschien onder auspiciën, maar 
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in ieder geval met medewerking van het historisch genootschap „Oud West- 
Friesland”. 

Wat kan nu een samenvattende konklusie over de bundel zijn? Voor de ak- 
tieve en passieve belangstellende in de geschiedenis van stad en platteland van 
West-Friesland is het een onmisbare bron, waarvan het belang incidenteel uit- 
komt boven het regionale. Voor de meer dan 3000 leden van het genootschap 
betekent de bundel ongetwijfeld een jaarlijks terugkerend aantal uren leesple- 
zier. Zeker in dit opzicht voldoet de bundel geheel aan haar bedoeling. 

Wijdenes, januari 1984 Piet Boon. 
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1884-Nico Timmerman Maalderij- 1984 


Op 12 mei 1884 - hij was toen 24 jaar - deed Nicolaas Timmerman als 
molenaar zijn intrede in de korenmolen „De Geestbloem’ te Sint Pancras. Hij 
had een aanbod van molenbouwer Jan Levendig uit Dirkshorn geaccepteerd: 
gedurende een half jaar mocht hij de molen voor niks gebruiken en daarna zou 
hij het jaar vol mogen maken met een huur van f3- per week. De ongeveer 
f 350,— spaargeld die hij bezat belegde hij in de aankoop van een oude bakwa- 
gen, een „tweedehands paard, enkele oude stoelen, een tafel en een bed Ni- 
colaas Timmerman, op 29 december 1859 in Edam geboren, van zijn elfde 
tot zijn achttiende jaar opgegroeid in het protestants weeshuis in zijn geboor- 
teplaats en daarna — om het vak te leren — in de kost bij diverse molenaars, 
had eindelijk iets van zichzelf. Hij kon zijn benen onder zijn eigen tafel steken. 
Eigen baas, niemands knecht. 

Dat was het begin van wat zou uitgroeien tot wat nu heet N. Timmerman 
B V-, sinds 1937 aan de Schermerweg in Alkmaar. Een bedrijf, dat de eeuw 
dit jaar heeft volgemaakt en de jaarrekening 1983 afsloot met een omzet van 
zo’n 250.000 ton in het binnenland en 50.000 ton in het buitenland, een geld 
omzet van f 138 miljoen in het binnenland en circa f 30 miljoen in het bui- 
tenland en dat begin 1984 aan 106 werknemers in het binnenland en 60 in 
het buitenland brood op de plank verschafte. 

Nicolaas Timmerman - de weesjongen uit Edam - legde er de basis voor in 
Sint Pancras. Zijn zonen Jan, Simon en Jacob — de „bazen” — bouwden het 
familiebedrijf uit en verplaatsten het naar Alkmaar. Kleinzoon en naamgenoot 
Nicolaas Timmerman nam per 1 maart 1965 het roer over. Aanvankelijk sa- 
men met Jan Wagenaar. Daarna werd (in 1977) de directie versterkt met de 
komst van de heer J.G.J.F. Jacques; tot het moment van intrede al jarenlang 
als registeraccountant bekend met het bedrijf. 

N.T.M., drie letters die — levensgroot — het 
gebouwencomplex aan het Noordhollandskanaal 
langs de Oude Schermerweg een identiteit geven: 

Nico Timmerman Maalderij. Een naam, nauw 
verweven met een stuk bedrijfsgebeuren in agra- 
risch Noord-Holland. Nu honderd jaar achter- 
een. 

Het verhaal van N.T.M. is het verhaal van de 
familie Timmerman, met als stamvader Nico- 
laas (geboren 29 december 1859 in Edam en 
overleden 29 november 1946 in Sint Pancras). 

In januari 1886 trouwde hij met Antje Kriek Nicolaas Timmerman 

... de stichter . . . 
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(geboren 14 oktober 1862 in Sint Pancras en aldaar overleden op 2 juli 1946). 
Zij kwam in zijn leven toen hij - alleen - werkte en huisde in de molen „De 
Geestbloem”. Een paar ochtenden in de week kwam zij langs om „de boel 
recht te houden”. Dat liep uit op „levenslang”. 

Uit dit huwelijk werden drie zonen en één dochter geboren: Jan (geboren 21 
maart 1886 en overleden 27 maart 1964 te Alkmaar), Simon (geboren 18 
mart 1890 en overleden 23 november 1973 te Sint Pancras), Jacob (geboren 
2 januari 1893 en overleden 4 januari 1974 te Alkmaar) en Jansje (geboren 
27 mei 1896 en overleden 30 augustus 1980 te Alkmaar). 

Nicolaas Timmerman (geboren 12 maart 1928) is een zoon van Jacob. Jan 
Wagenaar huwde met Annie, een dochter van Jan. 

Als elfjarig jochie stond Nicolaas Timmerman alleen op de wereld. Hij werd 
onderdak gebracht in het protestants weeshuis en vervolgens naar meelmole- 
naar Banning in Edam gestuurd om het molenaarsvak te leren. Toen hij het 
weeshuis binnen kwam was zijn enige bezit een spaarbankboekje met daarop 
een bedrag van f 150,-: de opbrengst van de verkochte meubeltjes van zijn 
overleden ouders. Toen hij het vak onder de knie had trok hij - als mole- 
naarsknecht — de wereld in. Via meelmolens in Hilversum, Elburg en De Rijp 
belandde hij bij molenaar Arie de Waard in Barsingerhorn : op de molen, die 
nog — helaas zonder wieken — in het dorp staat. 

Een bezoek, dat molenbouwer Jan Levendig in het vroege voorjaar van 1884 
aan de molen van Arie bracht — voor het verrichten van enig herstclwerk aan 
de molen — werd bepalend voor de verdere levensloop van Nico Timmerman. 
Om zijn mensen aan het werk te houden had Jan Levendig in het begin van 
de jaren tachtig drie meelmolens gebouwd: één in Egmond aan de Hoef (thans 
bekend als „De Koffiemolen”), „De Otter” in Oterleek en „De Geestbloem” 
in Sint Pancras. Speciaal die laatste molen baarde hem ernstig zorgen. Drie 
molenaars waren er al uitgelopen, omdat zij op de molen zelfs geen droog 
brood konden verdienen. Agrarisch Nederland ondervond in het begin van de 
jaren tachtig van de negentiende eeuw de kwalijke gevolgen van een breed om 
zich heen grijpende economische crisis. Bovendien moest de molenaar van deze 
nieuw gebouwde molen opboksen tegen collega’s — in dit geval dus te lezen 
als concurrenten - van al vele jaren draaiende molens in Koedijk en Broek op 
Langedijk. „De Geestbloem” stond als gevolg daarvan leeg. En dat verdroot 
molenbouwer Levendig in hevige mate. Hij had geconstateerd dat Nico Tim- 
merman, de knecht van molenaar De Waard, zijn vak verstond. En hij gaf 
hem de kans. Nico Timmerman pakte die kans. Hij vond dat hij al lang ge- 
noeg van anderen afhankelijk was geweest. 

Een moeilijk begin 

Nicolaas Timmerman, 24 jaren jong, had zich als „zelfstandig ondernemer” in 
Sint Pancras gevestigd. Als loonmaler. Handelsgeld had hij niet. Zijn spaargeld 
- aangegroeid tot een bedrag van ongeveer f 350, had hij geïnvesteerd in 
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de reeds genoemde (noodzakelijke) spullen en hij had een hekel aan het ko- 
pen op krediet. Een aversie, die hij zijn hele lange leven heeft gekoesterd. Hij 
leefde en handelde volgens de in zijn ogen gulden stelregel, dat men alles in 
het werk dient te stellen om te trachten „de eigen broek op te houden’. 

Na een jaar zwoegen en sjouwen kwam hij tot de conclusie dat hij geen cent 
had verdiend. Erger nog: hij was er zelfs geld bij ingeschoten! „Geen won- 
der dat mijn drie voorgangers van de molen zijn afgelopen. Dit is een verlo- 
ren zaak. Ik ga terug naar m n oude baas , liet hij Jan Levendig weten. 

Zou Sint Pancras het verder met een stilstaande meelmolen moeten doen? In 
de buurgemeenten Koedijk en Broek op Langedijk draaiden de meelmolens 
wèl. En dat zou in Sint Pacras niet mogelijk zijn? Dat was de eer van twee 
Pancrasser boeren te na. Maarten Visser en Jaap Keijzer liepen eens bij Nico 
langs. „Wanneer jij op de molen blijft, heb je ons beiden als vaste klant. Op 
ons kun je rekenen en mocht je verder hulp nodig hebben, waarschuw ons 
dan’. Nico Timmerman bleef „De Geestbloem’ en Sint Pancras trouw. 

Hij kreeg - met de actieve steun van die twee grote Pancrasser boeren - bij 
stukje en beetje „de benen onder het gat”. Hij scherpte zelf de maalstenen, 
zodat hij nu ook tarwe kon malen tot bloem van een kwaliteit, die de bak- 
ker prefereerde. Nico Timmerman zag weer toekomst en hij durfde het zelfs 
aan om in het voorjaar van 1886 samen met Antje Kriek verder te gaan. Als 
huurder van de molen. Hij had al lang uitgerekend dat huren goedkoper was 
dan kopen! Pas in 1 896 achtte hij het moment aangebroken om de molen plus 
het daarbij behorende huis van Jan Levendig over te nemen. Hij kwam zelfs 
in goede doen. Het jaar daarop kocht hij een tegenover de molen staande wo- 
ning plus een halve hectare grond en ging met zijn gezin groter wonen. Die 
luxe wenste hij zich te permitteren. 

Nico Timmerman. Zelfstandig molenaar in Sint Pancras. Hij had z’n draai ge- 
vonden. 

Gewerkt werd er altijd. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Er was al- 
tijd wel wat te doen. Hij kon het alleen niet meer af en moest een knecht in 
dienst nemen. Die vond hij in de persoon van Cornelis Abbes uit Edam. Hij 
bleef er 35 jaar! 

De zaak floreerde. Steeds frequenter moesten allerlei spullen met de bakwa- 
gen uit Alkmaar worden opgehaald. Ook werd nog wel eens gebruik gemaakt 
van een losplaats in Broek op Langedijk, net voorbij de voormalige spoorweg- 
overgang. Dat heen en weer rijden tussen Sint Pancras en Alkmaar c.q. Broek 
op Langedijk kostte echter wel veel tijd. En in de ogen van Nico Timmerman 
kostte tijd toen óók al geld. 

„Dat moet anders en het kan ook anders”, besliste de molenaar. De Veert 
richting Broek op Langedijk zou moeten worden uitgediept, zodat vol gela- 
den Langedijker schuiten er weer doorheen zouden kunnen varen. Het ban- 
nebestuur bleek er echter niks voor te voelen om die vaart voor eigen reke- 
ning en ten pleziere van molenaar Timmerman te laten uitbaggeren Die gaf 
zich echter niet zó maar gewonnen. Er volgden tal van besprekingen. Het ge- 
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meen tebest uur kwam er zelfs aan te 
pas. Het uiteindelijke resultaat was 
dat de vaart wérd uitgediept. Nico 
Timmerman nam de helft van de 
kosten voor z’n rekening. De ge- 
meente en de banne Sint Pancras be- 
taalden samen de andere helft. Op 
zo’n 150 meter afstand van de mo- 
len kon Nico Timmerman een eigen 
losplaats in gebruik nemen. 

Een tweede molen 

De zaak groeide. ,,De Geestbloem” 
kon al het werk alleen niet meer af. 
Nico Timmerman ging op zoek naar 
een tweede molen en vond die in de 
Zaanstreek, in de pelmolen ,,De Da- 


vid”. Een Stellingmolen, die Stond in Een foto die in 1904 is gemaakt; het jaar , 
het Oostzijderveld, achter de Bloem- waarin ,,De Geestbloem * en de stellingmolen 
gracht in Zaandam 1 ”^ e E>avid in Sint Pancras korte tijd naast 

Met de firma Zwaardemaker, eigena- e ^ aar draaiden. 

resse van deze molen, kwam hij tot zaken en ,,De David” verhuisde begin 
1904 naar Sint Pancras. Aan de noordzijde van ,,De Geestbloem” op 40 me- 
ter afstand van de Boven weg en op 50 meter afstand van de belendende per- 
celen werd de stellingmolen opgebouwd. 

Een en ander gebeurde met de nodige voortvarendheid, Nico Timmerman ei- 
gen. Hij had die tweede molen hard nodig. 

Het aanvragen van een hinderwetvergunning was er bij ingeschoten! Blijkens 
een van de weinige in het bedrijfsarchief bewaard gebleven stukken diende 
Nico Timmerman namelijk pas op 14 augustus 1904 bij het gemeentebestuur 
een verzoek in, waarbij hij vergunning aanvroeg om op het perceel Bovenweg 
nr 135, kadastraal bekend als sectie A, nr 1299, een korenmolen te mogen 
bouwen. Hij kreeg die vergunning; gedateerd 1 september 1904 en onderte- 
kend door burgemeester F. Smit en wethouder S. Duif. In de vergunning werd 


1). Advertentie in de ,,Amsterdamsche Courant van de 18e van Bloeimaand 1809”: Melchior 
te Veltrup en Willem van Orden presenteren op Dinsdag den 30sten Mei 1809, ’s middags te 2 
uuren in 't Logement ,,Het Mori aan s hoofd" te Oostzaandam te verkoopen twee kapitale, hechte, 
sterke en wel geconditioneerde Pelmolens, genaamd ,,De Eendracht en ,,De David\ 

Wie de molen(s) heeft (hebben) gekocht is niet bekend. Wèl is bekend dat ,,op den llden 
van Lauwmaand 1810 werd verkocht een capitale Pelmolen, genaamd ,,De David v , staande in 
Oostzaandam in 7 veld. Kooper was Pieter Dekker Pzn. voor f 3. 100,— . 

De molen is nadien nog meermalen van eigenaar verwisseld. Op 27 juli 1878 werd hij ge- 
kocht door Jan Latenstein voor f 8.000,—. In 1898 werd de fa. J. Zwaardemaker Hzn voor 
f 1.000,— eigenaresse van ,,De David”. Met deze firma kwam Nico Timmerman tot zaken. 
(Gegevens uit een brief van P.G. Kuyk te Zaandam, d.d. 14-6-1950: in bedrijfsarchief). 
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bepaald dat „de inrichting voltooid en in werking gebracht moet zijn vóór 1 mei 
1904* ! De inrichting was „ dienende tot het malen en bergen van granen. Hoogte 
van de inrichting 6,83 meter van de begane grond tot de zwichtstelling , waar- 
bij komt „vlugt * van de roeren of wieken van 23 meter. Diameter van de mo- 
lenfundamenten: 10 meter* . 

Slechts korte tijd draaiden ,,De Geestbloem” en ,,De David” aan de Boven- 
weg naast elkaar. Toen werd ,,De Geestbloem” buiten bedrijf gesteld en louter 
nog als opslagplaats gebruikt. Eind 1904 werd hij reeds gesloopt. Met louter 
„mensenkracht”. „De David” stond er daarna alleen voor om al het werk te 
klaren. Om geen maaluur verloren te laten gaan werd de molen uitgerust met 
een mechanische installatie. Dan kon er op windstille dagen tenminste gewoon 
worden doorgewerkt! Het moest per slot van rekening van de omzet komen! 
Vooral nu de drie zonen zo langzamerhand de lagere schoolbanken uit- en 
het bedrijf ingroeiden. Vader Nico kreeg daardoor de nodige tijd vrij om met 
paard en wagen in een steeds wijdere kring rond Sint Pancras nieuwe klanten 
te winnen: in de Heerhugowaard, in de Schermer, in de Schagerwaard, in de 
Langedijk. De zaak werd uitgebreid met een handel in krenten, rozijnen, ge- 
droogde appelen, sucade: met welke spullen kruideniers werden bevoorraad. 
Daar kwam men immers toch langs; op weg naar de bakkers (met meel) en 
de boeren (met veevoer). 

De eerste wereldoorlog begon zich aan te kondigen. Vader Nico had de bui 
kennelijk zien hangen. Toen in augustus 1914 in ons land de mobilisatie werd 
afgekondigd en buiten onze landgrens een fiks stuk Europa in vuur en vlam 
kwam te staan zat het bedrijf in Sint Pancras stikvol met voorraden. Allemaal 
via eerlijke handel verkregen. Burgemeester Jacob Kroonenburg zag dan ook 
af van het in beslag nemen van de voorraden! 

Voorraden, die snel slonken. En daarmee het werk op de molen. Toch moest 
er brood op de plank blijven komen. Vader Nico kocht een stuk land van 2,5 
hectare, de ,,Vinkenbaan”. De latere ijsbaan. Hij werd boer. Op een gegeven 
ogenblik had hij zelfs 18 melkkoeien in de wei lopen. 

De ,,Vinkenbaan” was een hoog gelegen stuk land. Vader Nico zag er handel 
in. Hij liet het ontzanden. Met het door hem verkochte zand werd o.m. de 
spoorbaan aangelegd, waarover nadien de (goederen) trein naar Broek op Lan- 
gedijk zou gaan rijden. Ook de hoge, rondom de molen gelegen gronden liet 
hij ontzanden en dat zand werd per schuit richting Warmenhuizen afgevoerd. 
In de jaren 1917 en 1918 was er op de molen bijkans helemaal niks meer te 
doen bij gebrek aan voldoende grondstoffen. De boerderij — met koeien, paar- 
den, varkens en kippen — werd uitgebreid met een tuinderij, een primaire be- 
zigheid voor zoon Simon. 

De drie broers hadden geen hekel aan werken. Zij hadden echter wèl een 
broertje dood aan melken, dieren voederen, stallen uitmesten, werken op het 
land. Toen kort na het beëindigen van de eerste wereldoorlog de economische 
bedrijvigheid zich begon te herstellen werd die zuiver agrarische business dan 
ook spoedig afges toten. De wieken van ,,De David” konden weer gaan draaien. 
Als liefhebber hield vader Nico alleen nog wat mestvee aan. Op latere leeftijd 
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De drie bazen. V.l.n.r. Jan , Jaap, Simon;. . . tweede generatie. . . 


kocht hij zelfs een boerderij in de Schermer, tegenover het „kippebruggetje” bij 
Oudorp. Zijn zoons hadden daarvoor al eens geprobeerd vader een plezier te 
doen door óók een boerderij in de Schermer te kopen, die ze hem cadeau wil- 
den doen. Maar hij weigerde dat geschenk te aanvaarden. Hij vond die boer- 
derij, gelegen aan de Lange Molenweg, ,,véél te groot en véél te ver weg”. En 
wat Nico Timmerman in zijn hoofd had, had hij niet ergens anders! 

Verhuizing naar Alkmaar 

Het einde van de jaren twintig. Het begin van de Grote Crisis. Er moest weer 
op centen, ja zelfs op halve centen, worden gelet. De drie gebroeders kregen 
al snel door dat Sint Pancras onder deze steeds moeilijker wordende omstan- 
digheden niet de meest optimale vestigingsplaats van het bedrijf kon worden 
genoemd. De aanvoerlijnen voor de grondstoffen waren te lang, te bewerke- 
lijk en daardoor te kostbaar. Het bedrijf zou naar diep vaarwater moeten wor- 
den verplaatst. Vader Nico wilde er aanvankelijk niks over horen. ,,Sint Pan- 
cras uit? Dat nooit!”. 

Als zakenman kwam hij altijd conservatief over. Als de man, die op de kleintjes 
lette. ,, Kruimeltjes zijn óók brood”. Nieuwe ontwikkelingen bekeek hij steeds 
met erg veel argwaan. ,,Laat eerst anderen het maar eens proberen!” De aan- 
koop van de eerste vrachtauto probeerde hij tegen te houden. ,,Met paard en 
wagen gaat het óók. Voer voor de paarden hebben we. Olie en benzine moe- 
ten we kopen!”. 

Soms echter was hij een voorloper. Hij was de eerste in Sint Pancras die een 
radiotoestel had. Op zekere dag kwam hij met een pathofoon thuis, op de kop 
getikt op een of ander boelhuis. 
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In het bedrijf evenwel kwamen de drie zonen hun vader steeds vaker tegen; 
wanneer zij iets wilden veranderen, aanpassen of moderniseren. Anders gezegd: 

„generatieconflict is van alle tijden! De vrachtauto kwam er. De verhui- 
zing naar Alkmaar kwam óók. 

De drie gebroeders Timmerman hadden in januari 1928 het oog gericht op 
bezittingen v *m de in liquidatie verkerende coöperatieve zuivelexportvere- 
mging „Noord-Holland (het ,, boerenkerk hof) aan de Handelskade te Alk- 
maar. Maar de drie gebroeders Eyssen uit Oosthuizen, die in kaas deden, wa- 
ren hen vóór bij de publieke verkoping. 2 

In 1930 deed zich wederom een gelegenheid voor om in Alkmaar een aan 
het Noordhollands kanaal gelegen stuk grond aan te kopen. Het betrof in dit 
geval een terrein aan de (nu Oude) Schermerweg, dat de steenkoperij van de 
irma P. Metselaar in gebruik had als opslagplaats voor pannen en stenen. Zij 
zagen nu kans om vader „plat te praten . Het terrein kon worden gekocht. 

Er werd contact gezocht met de firma J. Kleinbussink en Zoon, machine- 
fabriek voor molenbouw te Apeldoorn. Bij brief van 28 mei 1930 diende deze 
firma reeds in „ bestek en voorwaarden, waarna de firma Nic. Timmerman te 
Sint Pancras zal trachten aan te besteden : het maken van een graanmaalderij- 
gebouw op het terrein, bekend onder sectie B nr 3927-3830, gelegen aan de 
Schermerweg en het Jaagpad te Alkmaar. Direct na gunning beginnen, na vijf 
maanden opleveren en nog drie maanden in onderhoud houden. Voor elke dag te 
late oplevering heeft de aanbesteder het recht een boete van f 20- toe te passen ”. 
Het graanmaalderij-gebouw werd nadien uitgebreid met een pakhuis en een 
silo naar een ontwerp van de bouwkundigen J. en D. Eilman te Zaandam, 
gebouwd door het bouw- en aannemersbedrijf J. Bakker te Zaandam voor 
O 8 000^ Van ^ 28 ' 200 ’“ Totale investering van deze uitbreiding: bijna 

Bij de start in Alkmaar had de N.T.M. een bebouwde bedrijfsoppervlakte van 
circa 550 vierkante meter. Die is anno 1984 uitgegroeid tot dik 5.500 vier- 
kante meter. Plus nog een apart, twee verdiepingen tellend kantoor. Dat „gro- 
ter groeien is evenwel niet „vanzelf” gegaan. De grondlegger van het bedrijf, 
Nico Timmerman, wist wat werken was. Maar zijn zonen hadden een aardje 
naar hun vaartje! 

„De Molenhoeve ” 

De stellmgmolen „De David" bleef in 1937 eenzaam en alleen in Sint Pancras 
achter. Hij bleef als opslagplaats in gebruik, maar in het voorjaar van 1946 
moest hij - uit veiligheidsoverwegingen - worden gesloopt. En waar eens de 
wieken van „De Geestbloem” en „De David” mede het gezicht van Sint Pan- 
cras bepaalden staat nu het bejaardenhuis „De Molenhoeve”. 

Bij brief van 28 januari 1955 boden de drie gebroeders Timmerman het ter- 
rein, de „Molenkrocht geheten, de gemeente aan. Tegen een „gereduceerde’ 

2). Zie ook het jaarboek 1983 - 50e bundel - , blz. 150-162. 
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Het bejaardenhuis ,,De Mo- 
lenhoe ve* te Sint Pancras: op 
de plaats aan de Bovenweg 
waar het in 1884 allemaal 
begon. 


prijs, mits er op het terrein een verzorgingstehuis voor bejaarden zou worden 
gebouwd. Op 18 februari 1955 accepteerde de gemeenteraad dit aanbod. Er 
werd een stichting geformeerd en architect J. Rus Jzn te Heiloo kreeg opdracht 
om in samenwerking met gemeen teopzichter A. Schram een plan te ontwer- 
pen. In december 1957 werd het verzorgingstehuis voor bejaarden „De Mo- 
lenhoeve” door burgemeester C.K. Kroonenburg, in aanwezigheid van de drie 
gebroeders Timmerman, officieel geopend. Totale investering (grond-, bouw- 
en inrichtingskosten en na aftrek van een rijkspremie): f 242.000,—. 

Op de voormalige los- en laadplaats aan de Benedenweg, aan de Veert, staan 
nu woningen. De „Vinkenbaan” doet nog dienst als natuurijsbaan. In Sint 
Pancras, waar het op 12 mei 1884 allemaal begon, herinnert niets meer aan 
het bedrijf. 


/an Nieuwe start 

ier- 

ro- N.T.M.- Alkmaar. Het bedrijf aan diep vaarwater. De drie gebroeders had- 

ïjf, den hun zin. Maar de dagelijkse praktijk leerde hen al gauw dat zij in de opzet 

dje van het nieuw gestichte bedrijf toch wat té benauwd waren geweest. Het was 

eigenlijk vanaf de eerste dag al te klein. Vooral opslagruimte kwam men te- 
kort. De voormalige bedoening in Sint Pancras (de molen, drie schuren en een 
garage: alles sjouwen op de rug), bracht wat dit betreft geen soulaas. Er wer- 
den in Alkmaar pakhuizen bijgehuurd: twee op de Zaadmarkt voor het scho- 
ras nen van tarwe, één op het Eiland (het afgesneden kanaalvlak) voor het scho- 

46 nen van erwten. Het bleef dus gewoon een kwestie van heen en weer rijden - 

de net als daarvoor in Sint Pancras - met alle extra kosten van dien. 

in- Reeds kort na het in gebruik nemen van de nieuwe fabriek werd het gesprek al 

geopend voor het realiseren van een uitbreiding. De bebouwde oppervlakte zou 
;r- tot zo’n 1.500 vierkante meter dienen te worden vergroot: bijna een verdrie- 

le” voudiging van de bebouwde oppervlakte. Het zou evenwel tot medio 1940 

duren voordat die noodzakelijk geachte uitbreiding in gebruik kon worden ge- 
nomen. Aan verdere uitbreidingsplannen behoefde daarna in de eerstvolgende 
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Het bedrijf aan de boorden van het Noordhollandskanaal te Alkmaar, 100 jaar na de intrede 
van Nico Timmerman in de molen „ De Geestbloem' te Sint Pancras. Vóór de fabriek het nieuwe 
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jaren van bezetting, puinruimen en wederopbouw, niet te worden gedacht Pas 
in april 1959 kon de eerste paal in de grond voor de bouw van een nieuwe 
veevoederfabriek, naar een ontwerp van de Zaandamse architect L G Westen- 
burg en gebouwd door de Amersfoortse Beton Maatschappij. In februari 1961 
was de klus geklaard: een investering van zo'n f 1,5 miljoen in gebouw ma- 
chines en overige apparatuur. Van de toen bebouwde oppervlakte van 4.250 
meter werd 2.250 vierkante meter in beslag genomen door de nieuwe veevoe- 
derfabriek. De hierbij behorende silo, waarin 900 kubieke meter beton is ver- 
werkt, priemt 27 meter hoog in de lucht. 


Oudorperpolder 


Toen in 1937 het bedrijf aan de Schermerweg in Alkmaar in gebruik werd 
genomen was de Oudorperpolder nog een agrarisch gebied. Het vormde een 
industriële enclave in het bedrijf van veehouder Evert Dzn. Govers, wiens boer- 
derij pal naast de fabriek stond. 


In 1963 wilde Govers gaan rentenieren: stil gaan leven. De oprichter van 
de Nederlandse Wolfederatie, wiens naam verder onverbrekelijk blijft verbon- 
den aan de schapen-stamboekfokkerij in Noord-Holland en aan de Alkmaarse 
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Landbouwdag, lichtte zijn buren over z’n voornemen in. Baas Jan had wel 
belangstelling voor de boerderij en een stuk land, gelegen vóór de fabriek, 
maar niet voor het hele bedrijf. Toen de gemeente Oudorp zich óók als ko- 
per meldde — de hele Oudorperpolder had de bestemming industrieterrein - 
kocht de firma echter het héle bedrijf van buurman Govers op. Op de boer- 
derij en een tegenover de fabriek gelegen weiland van 7.500 vierkante meter 
na verkocht de firma de rest dóór aan de gemeente! 

Meelfabriek 

De firma Timmerman had in het verleden steeds een redelijke afzet van door 
haar gemalen Zeeuwse bloem aan broodbakkers kunnen noteren. Langzamer- 
hand begon de produktie van mengvoeders echter die van bloem te verdringen. 
Het malen van tarwe zat de gebroeders echter na aan het hart gebakken. Er 
was wel eens gepraat over het opzetten van een aparte eenheid voor de bloem- 
fabricage, maar het was bij praten gebleven. 

Plotseling kwam daar verandering in. Eind 1958 kwam de meelfabriek A.J. 
Thomsen, gevestigd aan het Luttik Oudorp in Alkmaar, in de problemen. 
Hoewel er nooit enig onderling contact was geweest kwam Thomsen bij de 
,, bazen” of zij mogelijk een oplossing wisten. Die oplossing kwam er. De ge- 
broeders Timmerman stichtten een nieuwe N.V. ,, Meelfabriek Alkmaar” met 
een aandelenkapitaal van f 40.000,— en de nieuwe N.V. nam — tegen taxa- 
tiewaarde — gebouwen, machines en voorraden van Thomsen over. 

Er woedde in die tijd een felle concurrentiestrijd aan het bloemfront. De ac- 
countant van de N.T.M. was het met die overname dan ook beslist niet eens, 
maar de ,, bazen” zetten door. Na een wat moeilijke aanloopperiode ontwik- 
kelde de ,, Meelfabriek Alkmaar” zich tot en gezonde dochter. Mede als ge- 
volg van het feit, dat de firma de aankoop van de grondstoffen zelf verzorgde 
en het afvalprodukt tegen de hoogste waarde aan de eigen mengvoederfabriek 
kon worden gesleten. Daarbij kwam, dat steeds méér warme bakkers er de 
voorkeur aan gaven hun bloem te betrekken van een bedrijf, dat geen deel uit- 
maakte van het intussen gevormde ,,meelkartel” van enkele grote bedrijven. 
Problemen kwamen er echter toch. Zij het van andere aard. De meelfabriek 
aan het Luttik Oudorp — midden in het oude oostelijke stadsdeel van Alk- 
maar - bleek reeds geruime tijd overhoop te liggen met de Hinderwet. De 
Hoge Raad besliste uiteindelijk dat de fabriek ’s nachts niet meer in werking 
mocht worden gesteld. Deze uitspraak betekende het einde van de bloemfabri- 
cage in de panden aan het Luttik Oudorp. Wat nu? 

Aan de Oude Schermerweg was de nieuwe veevoederfabriek inmiddels in ge- 
bruik genomen. De oude fabriek werd geschikt gemaakt voor de bloemfabri- 
cage. Iedere vierkante meter van de (beperkte) ruimte werd produktief ge- 
maakt, de nieuwste machines werden gekocht. De ,, Meelfabriek Alkmaar” 
werd in een compleet nieuwe jas gestoken. Een en ander vergde een investe- 
ring van f 1.000.000,-. In het eerste jaar werd er 15.000 ton tarwe verma- 
len. Inmiddels is die produktie opgevoerd tot 50.000 ton. 
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Het vervoer bij de N.T.M Eerst met de 
bakwagen. Zoals Jaap Bobeldijk, op de 
terugweg van de Zaanstreek naar Sint 
Pancras, poserend voor de fotograaf op 
de Kennemerstraatweg te Heiloo bij de 
„Katteberg”. Omstreeks 1925 deed de 
eerste T Ford (met achter massieve ban- 
den) zijn intrede in het bedrijf. Gert 
Bobeldijk mocht er mee rijden. Ook hij 
poseert bij de „Katteberg" . Anno 1984 
gebeurt het transport grotendeels met 
bulkauto's. Honderd jaar ontwikkeling 
in het vervoer in beeld. 


In de panden aan het Luttik Oudorp ging 
nien zich — in dagdienst — bezig houden 
met het ontkiemen, bewerken en breken van 
mais ten behoeve van o.a. de chips-industrie. 
Aan welke activiteiten in de avond van 12 
december 1970 abrupt een einde kwam. 
De pyromaan, die toen vooral het ooste- 
lijk stadsdeel van Alkmaar onveilig maak- 
te, sloeg ook hier toe. In een baaierd van 
vuur gingen beide panden van de voorma- 
lige meelfabriek te onder. Alleen de dikke 
muren bleven staan. 

Samenwerking en overname 

Die nieuwe, in 1961 in produktie genomen, 
veevoederfabriek had een capaciteit van zo’n 
20.000 ton per jaar. De afzet bedroeg op dat 
moment evenwel ruim 8.000 ton, zodat er 
heel wat produktiecapaciteit onbenut bleef. 
Verschillende wegen kunnen leiden tot om- 
zetvergroting. Er is de weg van het voeren 
van een agressieve verkooppolitiek, van „aan 
de weg timmeren”. Die weg lag de Timmer- 
mannen echter niet. Zij kozen de weg van 
in samenwerking mèt en overname van an- 
dere bedrijven. 

Zo werden er contacten gelegd met tal van 
fouragebedrijven, zowel in Friesland als in 
Noord-Holland. In 1971 werd de Water- 
landse Graanhandel in Landsmeer van eige- 
naar P. Lelie overgenomen. In 1972 volgde 
de fa. J.L. van Herwerden in Nieuwe Nie- 
dorp. In 1974 is de veekoekenfabricage van 
de fa. Kaars Sypesteyn in Krommenie bij de 
N.T.M. ingelijfd, waarmee een betere be- 
zettingsgraad van het eigen produktiebedrijf 
werd bereikt. 

Tot 1964 leverde de veevoederindustrie in 
hoofdzaak rundveekoeken en brokken af 
aan veehouders. Een leverantie, die zijn 
top altijd bereikte in de winter(stal)periode. 
Men begon naarstig te zoeken naar moge- 
lijkheden om tot een regelmatiger afzetpa- 
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troon te geraken. Dit zoeken resulteerde in de geboorte van de bio-industrie: 
de mesterij- in-het-groot van kippen en varkens. 

Bij de N.T.M. werd deze loot snel tot ontwikkeling gebracht. Binnen ander- 
half jaar waren ruim twintig kuikenmesters met jaarcontracten aan het bedrijf 
verbonden. De kuiken voerproduktie kon per jaar met dik 4.000 ton worden 
vergroot. Eendagskuikens werden - tegen een vaste jaarprijs - o.a. betrok- 
ken van de kuikenbroederij van Meereboer te Beets. De 35.000 kuikens, die 
de mesters per week afleverden, moesten echter ook ergens worden geslacht. 
Daartoe werd een jaarcontract afgesloten met de kuikenslachterij Lubra N.V. 
te Harderwijk. Op papier was de zaak rond. 

Na enkele maanden echter klapte de prijs van vrieskuikens in elkaar. Het 
slachtbedrijf in Harderwijk gleed onderuit en de N.T.M. werd eigenaresse van 
Lubra N.V., inclusief het verliessaldo van zo’n f 1.000.000,-. 

De nieuwe loot kreeg evenwel een nieuwe kans. Het gelukte om Lubra N.V. 
in te brengen in de N.V. Veluwse Pluimvee Slachterij (V.P.S.) te Ermelo. 
N.T.M. -directeur Nico Timmerman nü: „dat waren spannende tijden. Er wa- 
ren momenten dat we nauwelijks met elkaar durfden praten, omdat we geen van 
allen wisten hoe we uit dit complex van moeilijkheden moesten komen. 7 Is uit- 
eindelijk toch nog redelijk gelukt” . 

Kippen zijn achteruitkrabbers. Eén van de contract-kuikenmesters was Klaas 
Sneek te Waarland. Per 7 weken leverde hij 45000 piepkuikens af. Als on- 
dernemer wilde hij echter méér. Hij kreeg het advies het in varkens te gaan 
zoeken. In september 1970 werd Sneek BV opgericht: als mestbedrijf voor 
1000 varkens. In augustus 1974 ging het bedrijf als 100 procent-dochter van 
Timmerman verder. In 1982 zijn de belangen in zowel de V.P.S. als in Sneek 
BV afgestoten. 

Varkensvoer is in het totale produktenpakket slechts een bescheiden onderdeel 
gebleven. Hoewel echt is geprobeerd om de varkensmesterij ook in deze pro- 
vincie van de grond te tillen. De eigen boerderij „Vredelust” aan de Zuider- 
vaart in de Schermer werd daartoe bijvoorbeeld ingericht als vermeerderings- 
bedrijf voor de levering van goede biggen aan mesters. Er werd een stal ge- 
bouwd voor 60 zeugen en 2 beren. Met enkele mesters konden contracten 
worden afgesloten. Maar dit land boven het IJ is — en zal dat ook blijven — 
primair het domein van de zwartbont rund veefokkers!! 

In de jaren, waarin de drie ,, bazen” de scepter zwaaiden, werd er ook een 
kunstmestafdeling aan het bedrijf verbonden. De boer had, behalve aan vee- 
voer, immers ook behoefte aan kunstmest. En de meelwagen reed toch. Zo’n 
zak kunstmest was — letterlijk — méégenomen! 

Aan de Oude Schermerweg was gevestigd de kunstmesthandel Neefkens en 
Ruiter, eigendom van de kunstmest- en veevoerhandel Zwartsenberg. In 1961 
werden beide kunstmestafdelingen ondergebracht in een nieuw opgericht be- 
drijf: de N.V. Alkmaarse Kunstmesthandel, die en passant ook nog Krol’s 
Kunstmesthandel in Alkmaar overnam. Deze N.V. is een wat marginale be- 
drijfstak gebleven: moet méér worden beschouwd als een stuk dienstverlening 


aan de boeren. Inmiddels is de „Alkmaarse Kunstmesthandel” opgegaan in de 
„ Agrarische Unie Vulcaan B.V.” 

,, Assepoester * 

Gedurende een lange reeks van jaren is de administratie bij Timmerman de 
„assepoester” van het bedrijf geweest. Grondlegger Nico was gewend alles al- 
leen te regelen. Zijn drie zoons — de drie „bazen” — waren ook pure doe-’t- 
zelvers. Kantoormensen kostten in hun ogen alleen maar geld; zij produceren 
immers niks! Zij regelden de zaken elke zondagochtend met z’n drieën; op de 
achterkant van een sigarendoos. Van een bedrijfsarchief kan nauwelijks wor- 
den gesproken. 

Pas in 1955 werd er iemand benoemd in de rang van „chef de bureau”. In 
de oude fabriek werd een vestiaire uitgebroken, er werden twee tweedehands 
bureaus gekocht en. . . het kantoor was onderdak. 

In 1950 werd besloten de firma in een N.V. om te zetten. De drie broers wer- 
den elk voor één-derde eigenaar. Van de bedrijfsresultaten is tot 1966 nooit di- 
vidend uitbetaald. Naast vennootschapsbelasting zeker óók nog eens dividend- 
en inkomstenbelasting betalen! De drie „bazen” namen trouwens ieder - als 
directeur van de N.V. — genoegen met een netto-inkomen van f 4.000,— per 
jaar: nadien - mogelijk onder druk van de resp. echtgenoten - verhoogd tot 
f 5.000,-. Zij wensten óók in financieel opzicht baas in eigen huis te blijven. 
Geen afhankelijkheid. Ze zijn zelfs nooit bereid geweest om hun bank inzage 
te geven in de jaarbalans van hun bedrijf!! Pas in 1966 werd er voor het eerst 
in de geschiedenis van de N.V. dividend uitgekeerd. 

Teneinde het voortbestaan van het familiebedrijf in (inmiddels) B.V. -vorm te 
verzekeren — om te voorkomen dat het aantal aandelen door vererving te sterk 
zou worden verspreid - werd op 29 februari 1972 het Administratiekantoor 
Timmerman B.V. opgericht. 

Wat gaat er op dit moment, 100 jaar nadat Nico 
Timmerman zich als zelfstandig molenaar in Sint 
Pancras vestigde, schuil achter de letters N.T.M.? 

Daar is in eerste instantie het Administratiekan- 
toor Timmerman B.V.: houdster van de aandelen 
van N. Timmerman Veevoeder B.V. te Alkmaar 
en van de „Meelfabriek Alkmaar” B.V. Dan zijn 
er een 53 procent-deelneming in Deprovesa S.A. 
te Carcagente (Spanje) en in Frankrijk enkele 
deelnemingen in veevoederfabrieken en een vis- 
kwekerij. Nicolaas Timmerman ; 

. . . derde generatie . . . 

De activiteiten in de Franse deelnemingen zijn voornamelijk gericht op de 
ontwikkeling van speciaal-voeders in de meest ruime zin. De laatste jaren zijn 
door de wetenschappelijke en technische staf vele onderzoekingen in deze spe- 
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cialistische richting gedaan. Vooral in de sector visvoeders zijn opvallende re- 
sultaten geboekt; zodanig dat een verdere uitbreiding van de productiecapaci- 
teit binnenkort wordt gerealiseerd. De viskwekerij is bij het nemen van voe- 
derproeven een belangrijke en onmisbare schakel in deze onwikkeling. De klein- 
huisdiervoeders worden in de handel gebracht onder de naam „Super Zoo”. 

Het hele produktie- en afleveringsproces binnen de N.T.M. wordt electronisch 
geleid, gecontroleerd en gevolgd. Een ponskaart in de computer, de machines 
doen de rest: leveren het mengsel af dat is besteld. 

Voor molenaars - die zelf de maalstenen hebben gebold - is zo’n produktie- 
proces een gruwel. Maar de tijdgeest keert men niet. Financiële resultaten pla- 
veien de weg van de Vooruitgang en een bedrijf is geen museum. Oók al is 
het eens in een molen begonnen. 

Maar bij Timmerman is die molen er weer. In 1980 werd de bekende mo- 
len „Het Roode Hert” van wijlen Arie Berkhout in Oudorp gekocht. „Bloem 
van de molen”. Kleinzoon Nico Timmerman heeft de cirkel weer gesloten. Als 
hommage aan de stichter en naamgever van het bedrijf. 

Alkmaar, voorjaar 1984 Volkert J. Nobel 
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Kroniek van Westfriesland 



Van 1 januari tot en met 31 december 1983 
samengesteld door Evert C. de Vries. 


6 januari Schagen. De biljartvereniging HNK bestaat 40 jaar. Jan Peetoom, de enige nog in leven 

zijnde mede-oprichter, heeft de vereniging 40 jaar als bestuurslid gediend (13 jaar secre- 
taris, 27 jaar penningmeester) en wordt benoemd tot erelid. 

7 januari Hoorn. Bij zijn afscheid — na ruim 13 jaar — als directeur van het Westfries Museum 

wordt Willem Alexander Braasem benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. 
Hij wordt opgevolgd door R. Spruit. 

Grosthuizen. Wijb de Reus - de „fluiter van Grosthuizen” - , 50 jaar lid van de rede- 
rijkerskamer „Elena”, wordt onderscheiden met de zilveren penning van verdienste van 
de gemeente Wester-Koggenland. 

8 januari Alkmaar. De voetbalvereniging „Alcmaria Victrix” bestaat 85 jaar. Jeugdleider J.F.A. 

van Veen ontvangt twee onderscheidingen: van de gemeente de „penning van verdienste 
in zilver” en van de KNVB de „zilveren speld”. 
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10 januari 

Blokker. De eerste paal voor een nieuw Sint Jozefhuis gaat de grond in. Het oude huis 
is niet langer bewoonbaar. In 1984 moet er een nieuw verzorgingstehuis staan. 

1 1 januari 

Schagen. Hier is een onderzoek begonnen naar een nederzetting uit de Romeinse tijd. In 
1979 werden er al resten aangetroffen, reden om nu met een groot onderzoek te begin- 
nen. Van recentere datum zijn vondsten op de Markt: graven, die slechts enkele centi- 
meters onder het wegdek lagen. 

Utrecht. Alhier overlijdt L. Brandts Buys (74), de schrijver van het boek ,,De landelijke 
bouwkunst in Hollands Noorderkwartier": een standaardwerk. 

16 januari 

Twisk. „De Klaverwoid", de nieuwe openbare éénklassige kleuter- en drieklassige basis- 
school wordt in gebruik gesteld door de heer J. Klaver: de man op wiens (voormalige) 
land de school is gebouwd. 

20 januari 

Wognum. Onderwijs-inspecteur J. Velthoven opent het nieuwe onderkomen van de 
geïntegreerde Sint Hieronymusschool aan de Kerkstraat. Drie lokalen voor de kleuter-, 
acht voor de basisschool. Totale kosten: f. 1,4 miljoen. 

22 januari 

Middenmeer. Op 70-jarige leeftijd overlijdt onverwacht Leen Vollebregt. Gedurende 23 
jaar was hij lid van de raad (5 jaar als wethouder) en 20 jaar - tot 1978 - van provin- 
ciale staten. Ook in de LTB was hij actief. 

Wervershoof. Voorzitter Cor Bakker van de drumband-fanfare ,,St. Caecilia" krijgt het 
gouden insigne van verdienste van de Federatie van Katholieke Muziekbonden opgespeld. 
Hij is 40 jaar lid en 30 jaar voorzitter. 

Avenhorn. Klaas Dikstaal (67) neemt afscheid als bestuurslid - waarvan 28 jaar voor- 
zitter — van de buurtvereniging, die hij in 1945 mee hielp oprichten. Hij wordt erelid 
en krijgt een gouden speld. Jan Kruk neemt de leiding over. 

27 januari 

Langedijk. Aan de Voorburggracht in Zuid-Scharwoude slaat burgemeester H.W. v.d. 
Brink de eerste paal voor de bouw van een nieuw postkantoor. In 1973 werden de 
besprekingen met de PTT geopend. 

28 januari 

Hoogkarspel. Na bijna 33 burgemeesterlijke jaren gaat de heer B. Kalb met pensioen. 
In 1950 begon hij z’n carrière in Oude Niedorp, van 1956 tot 1979 diende hij de ge- 
meenten Zwaag en Nibbixwoud en via de gemeentelijke herindeling belandde hij uitein- 
delijk in de gemeente Drechterland (het eerste jaar Bangert geheten). 

1 februari 

’t Veld. Het opleidingsinternaat voor kraamverzorgsters van de provinciale kruisvereni- 
ging „Noord-Holland", dat op 20 november 1978 officieel in gebruik werd genomen 
(in het voormalige, in 1958 gebouwde Ursulinen-klooster), wordt om bezuinigingsreden 
gesloten. 

Obdam. Negen jaar lang hebben de treinreizigers het met een plaatskaartenau tomaat 
moeten doen. Sedert vandaag is het station weer „bevrouwd". 

Den Helder. Precies 30 jaar na de watersnoodramp raast er weer een noordwester — met 
windkracht 12 — over (óók) Noord-Holland en slaat veel duinzand weg. 

5 februari 

Schermer. Met het inbrengen van een nieuwe as in molen K aan de Bloothoofdweg wordt 
de restauratie ingeluid van deze molen. Het is tevens het sein tot feestelijke activiteiten 
van de Stichting „De Hollandsche Molen”, die 60 jaar bestaat. 
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1 1 februari 


13 februari 


18 februari 


23 februari 


25 februari 


26 februari 


27 februari 


28 februari 


1 maart 


Andijk. Commissaris van de koningin 
drs. R.J. de Wit stelt het vergrote ge- 
meentehuis in gebruik. Het uitvoeren 
van het plan heeft ongeveer f. 1 mil- 
joen gekost. Het ontwerp was van ar- 
chitectenbureau Van Wering te Wage- 
ningen. 

Enkhuizen. Honderd jaar geleden 
wordt in een vergadering van de 
Chr. Jongelingsvereniging de basis ge- 
legd voor de Chr. Oratoriumvereniging 
„Stem en Snaren”. Op 31 januari 1884 
volgt de eerste uitvoering in de Kolf- 
baan. 

Bovenkarspel. Prinses Juliana opent 
de 50e Westfriese Flora, die in to- 
taal 120000 bezoekers trekt. Voorzit- 
ter G.P. Rood (69) — hij draait al 29 
jaar mee in de organisatie, de laatste 
1 1 jaar als voorzitter - wordt benoemd 
tot ridder in de Orde van Oranje Nas- 
sau. Kweker P.A. v.d. Geest uit ’t Veld wint „De Zilveren Tulp”. 

Winkel. Honderd jaar geleden legt onderwijzer Steven Vonk de basis van 
wat nu de sportvereniging „Sparta” is. Een nog steeds gezonde vereniging 
met rond 370 leden, onder voorzitterschap van Jan Muijs. Het eeuwfeest gaat niet ge- 
ruisloos voorbij. 

Stompetoren. Burgemeester T. Visser (65) van de gemeente Schermer (hij heeft deze post 
sinds mei 1971 bezet) gaat als ridder in de Orde van Oranje Nassau met pensioen. Hij 
krijgt een groots afscheid. 

Lutjebroek. Arie J. Vlam staat 40 jaar als dirigent voor „St. Caecilia” en ontvangt de ju- 
bileumspeld van de Noordhollandse Bond van Muziekgezelschappen. 

Hoogwoud. Uit een initiatief van het Departement van de Maatschappij tot Nut van 
het Algemeen - het Nut - wordt 100 jaar geleden de Floralia- vereniging opgericht, 
waarvan alle bescheiden in 1931 bij een brand werden vernietigd. Pas op 23 april 1948 
besluit het bestuur ook vrouwen in zijn midden toe te laten. 

Berkhout. Piet Vet (34) legt in Biddinghuizen beslag op de nationale biljarttitel in de 
persoonlijke vijfkamp. 

Lutjebroek. Op 76-jarige leeftijd overlijdt Jan Ligthart Fzn.: een man met grote ver- 
diensten op zowel maatschappelijk — als cultureel gebied. De voormalige gemeente 
Grootebroek diende hij van 1949 tot 1970 als lid van de gemeenteraad: vanaf 1956 als 
wethouder. 

Grootebroek. De vier Streek-parochies (Lutjebroek, Grootebroek, Bovenkarspel en Enk- 
huizen) hebben het pastorale team uitgebreid met een vrouw, Bernadette van Ameron- 
gen. Zij is de eerste pastorale medewerkster in dit gebied. Zij heeft een volledige theolo- 
gische opleiding genoten en verschilt in niets van de andere pastors; behalve het feit, dat 
zij de sacramenten niet mag toedienen. 



-ANDIJK 
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2 maart 


4 maart 


10 maart 


13 maart 


14 maart 


20 maart 


23 maart 


28 maart 


30 maart 


1 april 


’t Veld. Frans Jong (62) neemt — na 29 dienstjaren — afscheid als directeur van de Ra- 
bobank Zijdewind- ’t Veld. Sinds de oprichting in 1904 is er steeds een Jong als bestuur- 
der, kassier of directeur aan deze bank verbonden geweest. Dat is nu voorbij. Zijn op- 
volger heet Wim Sepers. 

Petten. Met 8 tegen 4 stemmen (de PvdA is tegen) maakt de gemeenteraad van Zijpe 
voor een periode van vijf jaar de opslag van laag- en middel radioactief afval op het ter- 
rein van het Energie Centrum Nederland (ECN) mogelijk. 

Lambertschaag. Als blijk van waardering voor zijn veelzijdig werk voor de zwartbontfok- 
kerij in Noord-Holland ontvangt Pan-fokker Gerrit Stapel de bronzen legpenning van 
de provincie (zie ook de 43e bundel- 1976-blz. 87-103). 

Wormerveer. Meijer Pers BV (ca. 180 werknemers) wordt failliet verklaard. De drukke- 
rij, in 1896 gesticht door G. Meijer en Y. Heijn en groot gemaakt door directeur Dirk 
Meijer in zijn jaren 1912-1955, is de eigen ondergang tegemoet gegroeid. Bij het bedrijf 
zijn tal van prachtig uitgevoerde boeken over de provincie gemaakt en tussen 1946 en 
1956 „reed" het nog altijd vermaarde tijdschrift ,,De Speelwagen” uit dit bedrijf vandaan. 

Blokker. Joop van Diepen — bestuurslid van ons genootschap — heeft het geweten. Zo n 
2400 Van Diepens ontmoeten elkaar op „zijn” in de voormalige veilinghal georgani- 
seerde reunie. 

Lutjebroek. Op 82-jarige leeftijd overlijdt Adrianus Nicolaas (Janus) Jong: van 1940 tot 
1966 secretaris-veilingleider van „de Tuinbouw” en daarnaast op maatschappelijk terrein 
erg actief. 

Zijdewind. Wim de Boer (69) uit ’t Veld blaast 50 jaar op de trombone en ontvangt de 
gouden speld van de Bond van Fanfare, Harmoniekorpsen en Brassbands. Hij begon in 
„St. Martinus” in ’t Veld, dat in de jaren zestig een fusie aanging met „St. Gregorius" 
uit Waarland en letterlijk als „Samen Voorwaarts” verder ging. 

Wieringerwerf. Burgemeester J . Knorr stelt het herbouwde restaurant „Friesland” in ge- 
bruik. Het neemt langs de autosnelweg A 7 de plaats in van motel „Friesland”, dat op 
nieuwjaarsdag 1982 afbrandde. 

St. Maartensbrug. Arie Brak ontvangt de gouden ere-medaille in de orde van Oranje 
Nassau als afscheidsgeschenk voor zijn vele activiteiten. Een greep: 22 jaar lang lid van de 
Zijper raad, bestuurder — later voorzitter — van de Rabobank, bestuurder van de „fok", 
van de (opgeheven) KI „Hollands Noorden” enz. enz. Hij is nu 65: „’t Is ienmaal wel”. 

Anna Paulowna. Met de stemmen van 5 hoofdingelanden tegen maakt het algemeen 
bestuur van het waterschap „De Aangedijckte Landen en Wieringen” een eind aan een 
al 18 jaar durend geschil met de herv. gemeente Zijpe. In 1596 betaalde het polder- 
bestuur, tevens kerkbestuur, mee aan de kosten van de bouw van de eerste kerk in de 
toen weer droog gevallen Zijpe; die van St. Maartensbrug. Ook in de kosten van on- 
derhoud en salariëring van de predikant betaalde de polder mee. In 1965 staakte het 
bestuur van (toen nog) de Zijpe- en Hazepolder eenzijdig die betalingsverplichting en 
na 18 jaar procederen beëindigt het waterschap het geschil met het betalen van een af- 
koopsom van 9 ton. 

Hoogkarspel. In Gerardus Mattheüs Broens (42) en lid van het CDA verwelkomt de ge- 
meente Drechterland een nieuwe burgemeester. Hij komt uit Overasselt en was wethou- 
der van de in juli 1980 nieuw gevormde gemeente Heumen. 
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6 april 

7 april 

8 april 


9 april 


10 april 

13 april 

16 april 
21 april 


Rustenburg. Burgemeester Jos Castenmiller (Wester-Koggenland) slaat de eerste van de 
570 palen, waarop de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie komt te rusten: waarin het 
water zal worden gezuiverd van Hoogwoud, Opmeer, Obdam, Hensbroek, Ursem Berk- 
hout en Avenhorn. 


Barsingerhorn. De met vervroegd pensioen (in stilte) vertrokken burgemeester Leonardus 
Hartman (63) krijgt in het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar door commissaris van de 
koningin drs. R.J. de Wit de versierselen opgespeld van ridder in de Orde van Oranje 

mo*T U ' H ‘ i T erÜ ' dt 0p 29 december - v *n 16 april 1962 tot zijn voortijdig vertrek in 
1982 was hi, burgemeester van de gemeente Wieringerwaard; na de samenvoeging op 1 
aug. 1970 de gemeente Barsingerhorn. 


Zuid-Scharwoude. Gedeputeerde Ri- 
nus Haks (culturele zaken) en zijn 
collega Han Alma (monumentenzorg) 
stellen de gerestaureerde Pieterskerk in 
gebruik. Ruim 4 jaar inspanning van 
de Stichting „Kooger Kerk" zijn be- 
loond. Ten koste van f. 1,4 miljoen is 
het oudste gebouw van de Langedijk 
van de sloop gered. 

Enkhuizen. Burgemeester mr. Krajen- 
brink stelt het nu 39 klokken tellende 
en gerestaureerde Hemony- miniatuur 
carillon (het enige in ons land) in ge- 
bruik. De actie „Anderhalve ton voor 
ons carillon" ging 5 december 1981 
van start. De restauratie - door de fa. 
Eysbouts - heeft f. 159.000,- gekost. 
De hele dag is er feest in en rond de 
toren. 



Marken. In het verpleeghuis „Overwhere" te Purmerend overlijdt Sijtje Boes (87). Van 
1925 tot 1977 dreef zij aan de haven een souvenirwinkel en was zij „de koningin van 
Marken . ö 

Dirkshorn. Hb. de Goede (59) beëindigt een periode van 42 actieve brandweerjaren Ge- 
durende 30 jaar was hij commandant van het korps Harenkarspel, waarvan hij nu ere- 
voorzitter wordt. Hij wordt opgevolgd door Cees Arensman. 

Den Helder. Op 75-jarige leeftijd overlijdt ir. S.H. Visser: van 1967 tot 1973 burge- 
meester van deze gemeente. Daarvoor, van 1959 tot 1963, minister van defensie in het 
kabinet De Quay. 

Heerhugowaard. Steven Rooks (22 jaar), nog geen jaar beroepswielrenner, wint de klas- 
sieker Luik-Bastenaken-Luik. 

Winkel. De Fijnheer-familiereunie wordt gehouden. De stamboom gaat terug tot 1650 
en de familie „wortelt in Winkel en Lutjewinkel. 

Alkmaar, mr. G J. van Dinter, secretaris-generaal van het ministerie van landbouw, opent 
het in het ruim 400 jaar oude monumentale Waaggebouw ingerichte „Hollands Kaasmu- 
seum . Na 28 jaar „trekken en duwen' is de droom van kaashandelaar en kaasmarkt- 
promotor Gerrit Kaper verwezenlijkt. 
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Ie 22 april 

?t 

Egmond aan Zee. Prins Bernhard heropent de laatste ankerplaats voor oud -varensgezellen, 
de „Phns Hendrik Stichting". Het uit 1875 daterende complex is in 3 jaar tijd gereno- 
veerd (kosten f. 17 miljoen) en de „hutten voldoen nu weer aan de eisen des tijds. 

30 april 

Edam- Volendam. Burgemeester C.F. (Frits) Pouw (50) moet - na 5 jaar - om ge- 
zondheidsredenen zijn functie neerleggen. Hij wordt benoemd tot officier in de Orde 

s 

e 

e 

i 

van Oranje Nassau en ontvangt de gemeentelijke ere-medaille van verdienste. Oud- 
gedeputeerde Willem van der Knoop (PvdA) zal als waarnemend burgemeester enige 
tijd op de gemeentelijke winkel passen. 

1 

1 mei 

Wieringen. In de heer J.D. Post (46) begroet de gemeente de nieuwe burgemeester; als 
opvolger van de naar Schagen vertrokken Bert Stam. Post is lid van de PvdA en 10 jaar 
eerste burger van de gemeente Wijde Wormer geweest. 

4 mei 

Anna Paulowna. De gymnastiekvereniging „Door Oefening Kracht en Vlugheid” 
(DOKEV) bestaat 75 jaar. Tijdens de kermis in Wieringerwaard in 1908 zou Piet Sie- 
wers de stoot tot oprichting hebben gegeven. De contributie bedroeg toen 10 cent per 
week. 

5 mei 

Opperdoes. Een partijtje Opperdoezer Ronden uit de kas is - voor f. 12,50 per kilo - 
het laatste koopje in de geschiedenis van de veiling „Ons Belang’. Aanvoerder: tuinder 
Frits Jelsma; koper: zijn plaatsgenoot Willem Vijn. Op 3 mei 1903 draaide de klok er 
voor het eerst. „We hebben hier een mooie tijd beleefd,” aldus afslager Klaas Zwier. 

Wognum. Het viaduct over rijksweg 7, dat via de Wijzend Nibbixwoud met Wognum 
verbindt, wordt in gebruik genomen. 

6 mei 

Enkhuizen. Koningin Beatrix opent het Buitenmuseum van het (Rijks) Zuiderzeemu- 
seum. De kroon op het werk van 18 jaar voorbereiding. Het museum telt 130 gebou- 
wen, totale investering ruim f. 40 miljoen. Museumdirecteur drs. Udo Vroom (49) is 
een tevreden man. 

Opmeer. Wethouder C. Does stelt de nieuwe bibliotheek in gebruik: ingericht in de uit 
1878 daterende robuuste stolp aan de Breestraat, welke tot voor kort als gemeentehuis 
dienst deed. De verbouwing vergde een bedrag van zo’n f. 250.000,-. 

Zwaag. De veiling „Bangert en omstreken” - de eerste veiling werd er op 9 mei 1909 
gehouden - sluit de poort. Een partij bloemkool (13 kistjes van 6 stuks) van K.H. Balk 
(Bangert) gaat als laatste onder de klok door. Voor f. 3,55 per stuk wordt B. de Vries 
te Harlingen koper. 

Grootebroek. De veiling „De Tuinbouw” - waar in februari 1891 de eerste schuit bloem- 
kool werd geveild - gaat óók dicht. De laatste koop - een partij van 45 bakken winter- 
bloemkool - wordt voor f. 1,43 per stuk gekocht door Gerrit van Egmond te Rijnsburg. 

Westwoud. Het schildersbedrijf Jaap van Ammers herdenkt het 100-jarig bestaan. Een 
eeuw geleden begon Aris van Ammers een „vurveroitje” in Oudijk. 

7 mei 

Venhuizen. In zijn woonplaats Bergen overlijdt Hendrik Marten Honijk (80), van 15 
maart 1933 tot 1 mei 1968 burgemeester van de (oude) gemeente Venhuizen (zie ook 
de 47e bundel - 1980 - blz. 119-122). 

Hoorn. Als waardering voor zijn omvangrijk oeuvre op het gebied van de natuurhistorie 
ontvangt oud-biologieleraar G. Houtman als 28e in de historie de „Heimans en Thijsse”- 
prijs. 
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9 mei 


12 mei 


19 mei 


20 mei 


25 mei 


27 mei 


28 mei 


Zwaagdijk. Voor het eerst draait de veilingklok in het nieuwe WFO-complex, waarvoor 
op 28 april 1982 de eerste paal werd geslagen. Het eerste koopje, dat het nieuwe vei- 
lingtijdperk hier inluidt, bestaat uit een partij appelen van C. Beerepoot (Zwaag), die 
voor 91 cent per kilo naar groenteman F. de Vries te Bovenkarspel gaat. 


Scharwoude. De laatste met de hand 
bediende spoorbomen in dit land bo- 
ven t IJ kunnen naar het museum. Een 
Ahob-installatie neemt de taak over. 
„De leste bommels benne weg". 

Haringhuizen. In de uit 1475 date- 
rende herv. kerk wordt een 140 jaar 
oud Engels pijporgel in gebruik geno- 
men. Eigenaar G. Verloop (Schagen) 
kocht het uit de Methodistenkerk te El- 
secar (Engeland) afkomstige instrument 
als „een hoop schroot". 

’t Veld. Jan van Straalen (45) behaalt 
de nationale titel blinddammen. Vijf 
jaar achtereen „rook" hij aan de titel; 
werd hij tweede. Van Straalen werd op 
28-jarige leeftijd blind als gevolg van 
een ongeval. 



Middenmeer. Directeur A H. (Ton) $cÜarwoi/de 

Remmers (57) van het Anëns-college neemt vervroegd afscheid. De „vader van de 
moeder-mavo" (hij forceerde op 25 augustus 1975 de doorbraak in het dagonderwijs 
voor volwassenen) ontvangt de erepenning van de gemeente Wieringermeer. 

Stompetoren. In het kader van de festiviteiten „Schermer 350 jaar" eert de polder één van 
zijn grote zonen. Aan het monument bij de Ned. hervormde kerk onthult drs. Joop den 
Uijl een bronzen plaquette van prof. ir. Willem Schermerhorn: Neerlands eerste naoor- 
logse minister-president en wetenschapsman van internationale allure. 


Zaandam. Als laatste rijdt NS-machi- 
nist Coen van Duin met reizigerstrein 
nr. 2783 over de Hembrug, richting 
Alkmaar. Zaanstad-burgemeester drs. 
A.J. Lems is de laatste treinpassagier, 
die om 21.25 uur de brug onder zich 
door ziet glijden. De op 6 juli 1907 
in gebruik gestelde (tweede) Hembrug 
- de grootste draaibrug van Europa - 
kan naar Hoogovens worden afgevoerd. 

Zaandam. De reeds op 19 mei officieel 
door koningin Beatrix geopende Hem- 
spoortunnel - gesloten lengte 1474 
meter — maakt nu echt deel uit 
van het NS-spoorwegennet. Zaandam 
houdt aan het ruim f. 700 miljoen 
kostende project een nieuw station over. 
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29 mei 

31 mei 

3 juni 

1 1 juni 

12 juni 

14 juni 

15 juni 

22 juni 

24 juni 

28 juni 

1 juli 

2 juli 


Hoorn. Het NS-station Kersenboogerd wordt opgerationeel. De gemeente beschikt nu 
over 2 stations. 

Hoorn. Einde van het natste voorjaar sinds 1840. Veel plant- en pootgoed moet nog in 
de grond, de meeste koeien staan nog op stal. 

Wognum. Prinses Juliana stelt „Leekerweide , een woon- en leefgemeenschap voor 
verstandelijk gehandicapten (234 bewoners) officieel in gebruik. In oktober 1978 werd 
met de bouw van deze dorpswijk gestart. 

Lutjewinkel. Ruim 500 reünisten sluiten de feestweek af rond het 100-jarig bestaan van 
de openbare basisschool „De Kolk’. De oudste was de in 1897 geboren A.J. Porte. 

Schagen. Na ruim 1 16 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en de bejaarden- 
zorg nemen de Zusters van Liefde afscheid van de Schager parochie van „Christoffelhof . 
De laatste vijf zusters keren terug naar Tilburg. 

Venhuizen. Op 80-jarige leeftijd overlijdt Jacob Laan Dzn.: veehouder/bestuurder. Van 
1946 tot 1 augustus 1970 was hij wethouder van de (oude) gemeente Venhuizen; ruim 
30 jaar was hij voorzitter van de polder „Drieban"; 35 jaar was hij voorzitter van „A- 
vond licht” te Hoorn. Via de plaatselijke coöperatie „Ceres" werd hij voorzitter van „Co- 
veco , de landelijke veeafzetcoöperatie. 

Wervershoof. In zijn 15-jarig bestaan verwelkomt het zwembad „De Zeehoek’ de mil- 
joenste bezoeker: de 10-jarige Niels Bakker, wiens moeder destijds de naam van het bad 
bedacht. 

Heerhugowaard. Staatssecretaris van justitie mevr. V.N.M. Korte-van Hemel stelt de half 
open gevangenis „Westlinge officieel in gebruik. Het voormalige woonoord van Hoog- 
ovens „Casa del Norte’ biedt plaats aan 180 tot 200 kort gestraften. 

Alkmaar. Oud-wethouder Klaas Kirpesteijn (68) overlijdt. Hij was werkzaam op ge- 
meentelijk politiek terrein (PvdA) en op maatschappelijk gebied: o.m. als bestuurder van 
„Westerlicht”. 

Schagerbrug. Precies 250 jaar geleden verlenen de „Staten van Holland ende West- 
vriesland’ een octrooi tot het oprichten van een weeshuis, waarvoor in 1728 Jacob van 
Strijen, oud president-schepen van de stad Amsterdam met de schenking van f. 15.000- 
de financiële basis legde. Twee jaar later schonk zijn schoonzus de hofstede „Uit den 
Haak” voor het zelfde doel. Huize „Van Strijen” aan de Grotesloot werd in 1948 ook 
open gesteld voor voogdijkinderen en het gezinsvervangend kindertehuis - met plaats 
voor 12 kinderen van 3 tot 16 jaar — wordt sinds een aantal jaren als stichting bestuurd. 

Broekerhaven. De overhaal „de Kolk is officieel op de monumentenlijst geplaatst. De 
hoop is daarmee gestegen op een restauratiebeurt van de uit 1924 daterende overhaal. 

Schermer. Henk van t Kaar (47), lid van de WD en tot dan gemeentesecretaris van 
Anna Paulowna, doet zijn intrede als burgemeester van Schermer. 

Andijk. De coöp. aan- en verkoopvereniging „Akkerbouw” maakt officieel de eeuw vol. 
Deze nog „dorpse” coöperatie (directeur J. Bleeker, 7 medewerkers, omzet f. 4,5 mil- 
joen) is de eerste onder de vaan van „Cebeco-Handelsraad , die het eeuwfeest viert. De 
oudste, in 1877 in het Zeeuwse Aardenburg opgericht, bestaat niet meer. Het eerste spe- 
ciale eeuwfeest-wandbord krijgt „Akkerbouw”-voorzitter J. Bankert. Zijn eerste voorgan- 
ger was P. Sluis Pzn. 
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3 juli 

8 juli 
15 juli 


22 juli 

28 juli 

29 juli 

1 augustus 


5 augustus 

12 augustus 


Medemblik. De fraters van de Congregatie van Onze Lieve Vrouwe verlaten, na 75 jaar 
actief te zijn geweest in het onderwijs, de stad. De laatste vier nemen bij het afscheid de 
zilveren legpenning van de gemeente voor hun Congregatie in ontvangst. 


Schagen. Op 88-jarige leeftijd overlijdt Maartje Backer-Breed. Zij maakte in onze regio 
naam als voordrachtskunstenares met o.m. Westfriese voordrachten. 

Opmeer. Gemeentesecretaris Jan List (61) gaat VUTten en wordt o.m. met de zilveren 
erepenning van de gemeente uitgeluid. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in 1948 en 
maakte - als secretaris sinds 1956 - twee gemeentelijke herindelingen mee. Als secretaris 
wordt hij per 1 aug. opgevolgd door de huidige loco-secretaris Johannes Theodorus Smit. 

Wognum. Het nieuw gebouwde ge- 
meentehuis aan het Raadhuisplein, 
kosten rond f. 3,4 miljoen, wordt offi- 
cieus in gebruik genomen. Commissa- 
ris der koningin drs. R.J. de Wit ver- 
richt de officiële opening op 21 okto- 
ber. Het gebouw is een ontwerp van ar- 
chitect P. v.d. Post van het buro Vink- 
v.d. Kuilen te Amsterdam. 

Hoorn. Op de werf van Cees Droste aan de Karperkuil krijgt de HN 2 van Hans Last 
een grote beurt. Voor t eerst na 35 jaar ligt er weer een Hoornse vissersboot op een 
Hoornse werf. 

Burgerbrug. Een nazaat van Frederik Bos, die 133 jaar geleden de eerste steen legde van 
de Ned. herv. kerk, legt een tweede steen als symbolische start voor de restauratie. Deze 
nazaat, Karei Bos (86) heeft in zijn jonge jaren het haantje van de toren nog gemaakt. 

Hoorn. De stichting „Stoomtram Hoorn-Medemblik" stelt met een feestelijke rit haar 
vijfde stoomloc in dienst. 



Hoorn. De schooltandverzorging Oostelijk West-Friesland is beëindigd. Oorzaak: de af- 
nemende jeugdtandverzorging. Gevolg: 28 mensen op straat. Dat gat is al niet meer te 
vullen. 


Kolhorn. Bij opgravingen zijn resten van twee ongeveer 4000 jaar oude nederzettingen 
gevonden: o.m. een waterput. Een tot nu toe in ons land zeldzame vondst. Zeeëgel- 
naalden dienden in die put als waterfilter. 

Wervershoof. Deze gemeente noteert de eerste 100-jarige. Timo Kuip, sinds zijn 86e in 
het bejaardentehuis „St. Jozef, maakt de eeuw vol. 

Hoorn. Met 20 zomerse dagen, een gemiddelde etmaaltemperatuur van 20, 1 graden en 
een dagelijkse maximumtemperatuur van 26,4 graden wordt juli 1983 de warmste juli- 
maand van deze eeuw. Een aantal zomerse dagen van 20 in deze maand werd eenmaal 
eerder genoteerd: in juli 1868. 

Oudesluis. In zijn woning overlijdt op 88-jarige leeftijd Daan Pool, die in de jaren der- 
tig en veertig in dit land boven ’t IJ triomfen vierde als kleinkunstenaar (Zie ook de 41e 
bundel - 1974 - blz. 26-33). 

Wervershoof. In een ziekenhuis in Djakarta overlijdt mgr. J. Grent (93). Sedert 1921 
was hij - geboren in Wervershoof - aan het missiewerk verbonden. Zijn arbeidsveld lag 
in oostelijk Indonesië: Ambon, Kei-eilanden, Nieuw Guinea. 
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24 augustus 


25 augustus 


26 augustus 

27 augustus 


30 augustus 


31 augustus 


1 september 


2 september 


Schagen. Honderd jaar geleden stelde L. Roggeveen het eerste bestuur samen van de 
harddraverijvereniging ,,West-Friesland\ Hij werd zelf voorzitter, secretaris werd J. Kos, 
penningmeester J. Honing, commissaris werden D. Pater en J. Asjes. Op 9 september 
1884 werd de eerste kortebaandraverij gehouden, die werd gewonnen door het paard 
Suzanne van Cornelis Paarlberg Azn. van de boerderij „Ooyenberg” in Burgerbrug. Aan 
het bestuur is al sinds 1887 de familienaam ,,De Veer" verbonden. 

Bennebroek. Onverwacht overlijdt de historicus H.A. van Vessem (59), die ook veel in 
ons jaarboek heeft gepubliceerd. Van zijn kennis van de Westfriese historie gaf hij ook 
door aan de lezers van het Dagblad voor West- Friesland. 

Schagen. Burgemeester Bert Stam stelt het aan de Laan nieuw gebouwde stadskantoor 
in gebruik. Het ambtenarenkorps zit nu over drie lokaties verspreid. 

Warmenhuizen. Bakker Thé Bakker (62) heeft de oven gedoofd. Zijn vader Willem 
stichtte de bakkerij in 1910. Warmenhuizen heeft nu nog slechts één banketbakker — 
bakker Mooy - over. 

Schermer. Na het uitspreken van de herdenkingsrede bij de opening van de feestweek 
„Schermer 350 jaar” wordt dijkgraaf Arie Barendregt van ,Het Lange Rond" — hij was 
de laatste dijkgraaf van de Schermer — tot ridder in de orde van Oranje Nassau be- 
noemd: in het bijzijn van koningin Beatrix. 

Heerhugowaard. Het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein wordt door het B. 
en W. -concern te Alkmaar als supermarkt in gebruik genomen. 


Hoorn. De voetbalvereniging „Hollandia" bestaat 85 jaar. Op 3 september is er de hele 
dag feest. 

Zijdewind. Theo Broersen ontvangt het gouden insigne met smaragd van de Federatie 
van Katholieke Muziekbonden in Nederland, omdat hij in de fanfare „Samen Voor- 
waarts’ 50 jaar op de hoorn blaast. 

Schagen. In de heer L.W.M. de Groot (39) uit Voorschoten begroet de gemeente de 
nieuwe secretaris. 

Den Helder. Na het record natte voorjaar is een record droge, zonnige en warme zomer 
gevolgd. Met in dit land boven ’t IJ niet meer dan 50 tot 65 mm. regen, tegen 190 
mm. normaal. De droogste zomerperiode in 150 jaar. 


Sint Pancras. Bij zijn afscheid als hoofd van de algemene inspectie van de „Vereniging 
tot Bescherming van Dieren’ wordt Niek Visser — ook enorm actief in het verenigingsle- 
ven — benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Alkmaar. Bij de viering van het eeuwfeest van de Koninklijke Kaasfabriek Eyssen wordt 
directeur Jan Hendrik Eyssen benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau (zie 
ook de 50e bundel - 1983 — blz. 150-162). 

Enkhuizen. Zonder ophef is de 300.000e bezoeker van het Buitenmuseum de controle 
gepasseerd. Enkele dagen daarvoor maakte WVC- minister Brinkman bekend, dat de 
entree van f. 7,50 tot f. 9,- is verhoogd. De directie is het daarmee niet eens. 
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6 september Heiloo. In zijn woonplaats overlijdt mr. Dirk Breebaart (84): oud-burgcmeester/secretaris 


van Callantsoog (16 mei 1926-1 mei 1935) en oud-burgemecster van Zijpe (1 mei 1935- 
13 juli 42 en van 1 juli 1946-1 sept. 64); oud-voorzitter van de turnkring „Noord- 
hollands Noorderkwartier” en van de (inmiddels opgeheven) Federatie van VVV’s. 


8 september Opmeer. Grietje Belles-Stapel van De Gouw schrijft Westfriese ruilverkavelingsgeschie- 


denis. Zij wordt lid van de voorbereidingscommissie van de verkaveling „De Gouw". De 
eerste vrouw, die een zetel in zo’n commissie bezet. 


9 september Enkhuizen. Meester Alex Groen maakt de eeuw vol. Geboortig uit Aartswoud kwam 


hij in 1922 naar Enkhuizen, waar hij les gaf aan de avond-ambachtsschool. Hij eindigde 
zijn loopbaan als hoofd van de ols. A. Het verenigingsleven heeft in hem altijd een goede 
steun gehad. 

Waarland. Bij de viering van het 80-jarig jubileum van de toneelvereniging „Ons Genoe- 
gen" ontvangt regisseur A. Schrijver (69) uit Langcdijk de gouden speld van het Noord- 
hollands Centrum voor Amateurtoneel voor zijn verdiensten gedurende 40 jaar. 


10 september De Goorn. Commissaris der konin- 


gin drs. R.J. de Wit stelt het nieuw 
gebouwde gemeentehuis van Wester- 
Koggenland officieel in gebruik: een 
ontwerp van het architectenbureau 
Bakker en Boots te Schagen, totale 
kosten f. 5,6 miljoen. Aan de zijge- 
vel heeft de uit 1667 daterende klok 
van het voormalige rechthuisje van 
Grosthuizen een plaatsje gekregen. 



Koedijk. In zijn woonplaats Den Hel- 
der overlijdt Johannes Jacobus Landman (72). Van 1 september 1958 tot de toevoeging 
bij Alkmaar c.q. Sint Pancras burgemeester van de gemeente Koedijk. Daarvoor was hij 
5 jaar voor de PvdA wethouder van Den Helder. 


16 september Alkmaar. Burgemeester C.M.L. Roozemond stelt het op het Stationsplein nieuw ge- 
bouwde NZH-busstation (tevens districtskantoor) in gebruik. 

20 september Heerhugowaard. Met een officieel tintje is de 10.000e woning overgedragen aan mevr. 

Van Meurs en de heer Knip. In 1960 telde de gemeente nog slechts 1365 woningen. 

21 september Obdam. Het dokter Lohman-tijdperk, dat in 1921 begon, is voorbij. Dokter Hein, die 


na de dood van zijn vader in 1951 de praktijk alleen voortzette, moest bij zijn afscheid 
ruim 2000 handen schudden. En bleef niet met lege handen achter. 


23 september Schermer. Een brand, veroorzaakt door kortsluiting, richt grote schade aan in molen 


G, een 17e eeuwse achtkantige binnenkruier aan de Molendijk tussen Schermerhorn en 
Ursem. Herstel is mogelijk. 


29 september Wieringerwerf. Na ruim 12 1/2 jaar neemt ir. W. Westhoff (52) afscheid als rent- 


meester en dijkgraaf van de Wieringermeer. Hij vertrekt, met o.m. de erepenning van de 
gemeente, naar de Noordoostpolder en wordt hier opgevolgd door mr. S. Sibrandy (54). 


30 september Alkmaar. Ir. I. de Munck — hij kwam in 1970 als eerste directeur van de nieuwe school 


vanuit Vlissingen - neemt afscheid van de HTS. Hij haalde de HEAO in de HTS bin- 
nen: zijn grote verdienste. 
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Enkhuizen. De parochie St. Franciscus-Xaverius viert het 125-jarig bestaan met een kon- 
taktavond voor alle parochianen. 


1 oktober 


6 oktober 


8 oktober 


18 oktober 


19 oktober 


21 oktober 


22 oktober 


24 oktober 


28 oktober 


1 1 november 


Niedorp. De gemeenteraad verleent secretaris B.H. Broxterman (60), sinds enige tijd me- 
disch afgekeurd, eervol ontslag. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan op 1 dec. 1958 als 
ambtenaar/ontvanger van de gemeente Oude Niedorp en hij werd de eerste secretaris 
van de nieuw gevormde gemeente Niedorp. Hij wordt opgevolgd door F.J.M. v.d. Lee, 
tot dan hoofd van de afd. financiën. 


Koegras. Meeuwen vreten op het bedrijf van akkerbouwer Piet Vries 3 ha. gerst kaal. 
,,Nog nooit eerder voorgekomen," stelt een employé van Staatsbosbeheer. Sommige vo- 
gels hebben zich — letterlijk — dood gevreten. 

Tuitjenhorn. Oprichter-directeur Jaap Beemsterboer van de handelsavondschool neemt bij 
het 25-jarig jubileum van de school afscheid en draagt de leiding over aan zijn zoon Jos. 

Enkhuizen. De Rijksbetonningsdienst verlaat na ruim 400 jaar hier te zijn gevestigd de 
stad en gaat naar Lelystad. Oorspronkelijk bezat Amsterdam het betonnings ( = paalkist)- 
recht, maar wegens haar Spaansgezinde houding ontnam Willem de Zwijger het deze 
stad en schonk het aan Enkhuizen. 

Medemblik. Na 20 jaar te hebben bestaan wordt het Stadskoor opgeheven bij gebrek 
aan nieuwe leden. Het ontstond destijds uit drie koren. 

Schagen. Honderd jaar geleden werd 
de Christoforus-kerk, gebouwd naar een 
ontwerp van architect Alfred Tepe (totale 
bouwkosten ruim f. 143.000,—), ingewijd 
door de toenmalige bisschop van Haarlem, 
mgr. Bottemanne. De plechtige eeuwfeest- 
viering wordt overschaduwd door het plot- 
selinge overlijden van de huidige bisschop 
van Haarlem, mgr. J. Zwartkruis: direct 
na het bekend worden van zijn opvolger, 
mgr. N.J.M. Bomers. 

Heerhugowaard. Marie van Langen-Kla- 
ver, die zich ruim 30 jaar actief met het 
vrouwenwerk in deze gemeente heeft bezig 
gehouden, onthult de naam ,,Marianne” 
van het nieuwe vrouwencentrum aan de 
Korte Dreef. 

Zuidermeer. Café ,,De Toekomst” sluit. 

Een klap voor het verenigingsleven ter 
plaatse. 

Waarland. Oók hier een 100-jarige: mevr. 

Maartje Jonker-Stam. 

Noord-Scharwoude. Bij de veiling „Lange- 
dijk en omstreken” zet Bejo Zaden BV, in samenwerking met De Groot en Slot BV, een 
partij van 100 kg. witte uien onder de klok. Een wereldprimeur, voortgekomen uit één 
mutant, die 7 jaar geleden in een partijtje gele uien van het normale ronde Rijnsburger 
type werd gevonden. 



WAGEN 
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Zwaagdijk. yoorzitter dr. W. Kemmers van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilin- 
gen stelt de nieuwe WFO-veiling officieel in gebruik. In het complex, 60000 bebouwde 
vierkante meter op een terrein van 45 ha., is zo n f. 70 miljoen in totaal geïnvesteerd, 
(zie ook 9 mei). 


22 november Dirkshorn De geboorte van Sietse Kingma (Kalverdijk 69 in Tuitjenhorn) brengt het 
inwonertal van de gemeente Harenkarspel op 6000. 

25 november Hoorn. Roelof Wassenaar (80) legt ook zijn laatste dirigeerstokje neer: dat van Entte 
Nous het mandol, neorkest, dat hij zelf in 1922 oprichtte en 61 jaar achtereen ’muzi- 


27 november Veenhuizen. De uit 1460 daterende 

Dionicius-klok kan, na een onderbre- 
king van bijna 20 jaar, weer worden ge- 
luid. De nieuwe klokkestoel - een ge- 
schenk van de Veenhuizer gemeenschap 
aan zich zelf — wordt officieel inge- 
wijd door mevr. P. van Buuren, oud- 
wijkverpleegster. 

Sint Maarten. Dick Lei jen registreert in 
zijn weerstation „Cumulus” bij het pas- 
seren van een stormdepressie een lucht- 
druk van 955 millibar: de laagste, ooit 
in Noord-Holland gemeten. 

28 november Heerhugowaard. De nieuw gebouwde 

- riante - openbare bibliotheek bij het 
winkelcentrum „Midden waard” ont- 
vangt de eerste lezers. De verhuisope- 
ratie van het pand aan de Olmenlaan 
(475 m2) naar dit gebouw (1600 m2) 
heeft zes weken gevergd. 



VEEN^L/IZfrN 


5 december 


Venhuizen. Aan de gevolgen van een 

verkeersongeval overlijdt Vrouwtje V,s-Legu.t (77): een belangrijke schakel in het dorpsle- 
ven. Van U49 tot 1970 maakte zij deel uit van de gemeenteraad. Erg actief was zij 
ook in de Bond van Plattelandsvrouwen. Zij was sinds Koninginnedag 1974 ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 


9 december Venhuizen. Aan de Pastoor Suidgeeststraat wordt het nieuwe - en het eerste eigen - on- 

derkomen van de rijkspolitiepost in gebruik genomen. 

10 december Aartswoud. Met een opvoering voor oud-leden van de thriller „Een moordenaar in de 

groep begint de rederijkerskamer „De Hoop" de viering van het 100-jarig bestaan. 

Heerhugowaard. Jaap van Langen, „motor" achter de in 1956 opgerichte Altontich- 
tmg ter stimulering van de glascultures in de Noord, neemt na 18 jaar voorzitterschap 
afscheid. Hij wordt opgevolgd door Piet Beers. 

s mt Maarten. Gedeputeerde Cees Korver stelt het vernieuwde en uitgebreide dorpshuis 
„De Klimop in gebruik. Verenigingsleven, maatschappelijk werk en rijkspolitie onder 
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13 december 

14 december 

16 december 

17 december 

21 december 

23 december 

24 december 

31 december 


Schagen. Uit handen van premier Ruud Lubbers ontvangt mevr. Loes Nijhuis (42), sinds 
1979 directrice van het kantoor Schagen van de NMB, de prijs, behorende bij de titel 
„Zakenvrouw van 1983": een bronsplastiek, voorstellende een schaap met vijf poten en 
een vrouwenhoofd. 

Hoorn. Plotseling overlijdt directeur-arts Gerberd Rebel (58) van de gewestelijke gezond- 
heidsdienst. Hij realiseerde in het SOW-gebied de ambulancedienst, de jeugdgezond- 
heidsdienst, de bedrijfsgeneeskundige dienst en de sociaal-medische advisering. 

Graft. De restauratie van het oude raadhuis is voltooid. „Het dorp heeft zijn eigen iden- 
titeit weer terug," aldus burgemeester mevr. M. de Jong-Meijer bij de heropening. De 
restauratie vergde een bedrag van bijna 6 ton. 

Hoorn. In zijn woonplaats overlijdt Herman Nicolaas Kaldenbach (84). In 1966 trad hij 
uit de gemeenteraad: na 25 dienstjaren voor de KVP, waarvan de laatste 13 als wethou- 
der. Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau en in de Orde van Gregorius de Grote. 

Bovenkarspel. Op 67-jarige leeftijd overlijdt Cor Schoutsen. Van 1966 tot 1971 raadslid 
en wethouder voor de KVP; een markante persoonlijkheid in de bloembollenwereld. Hij 
was ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Zwaagdijk. Het sluisje „Het Arkje" aan het Zijdwerk is door het waterschap „West- 
friesland gerestaureerd. De oude vaarverbinding tussen het Grootslag en de Vier Noor- 
der Koggen is hersteld. 

Hoorn. Monica Biesheuvel (26), met tweelingdochtertjes Dominique en Stefanie „over- 
gelopen" uit Amsterdam- West naar de Kersenboogerd, brengt de groeikern op een in- 
wonertal van 50.000. Dat betekent enkele miljoenen extra inkomsten voor de gemeente. 

Lutjebroek. Directeur (sinds 1980) J. Jak (59) neemt afscheid van de Odulphus-mavo. 
In 1958 kwam hij er als leraar Frans binnen. Toen waren er 158 leerlingen, nu ruim 400. 

Hoogkarspel. Alhier overlijdt Gerrit Visser Dzn. (87). In 1929 mede-oprichter en ver- 
volgens tot 1963 voorzitter van de plaatselijke LTB-afdeling, voorzitter van de voorma- 
lige veiling „De Eendracht” en 25 jaar raadslid voor de KVP, waarvan 12 jaar wethou- 
der. Hij was ereburger van de (voormalige) gemeente Hoogkarspel. 

Andijk. De dames J. de Vos-Brouwer en G. Venekamp-Mantel krijgen elk een oorkonde 
van het Andijks Gemengd Koor. Beiden zingen er 60 jaar in. 

Andijk. De tuinbouwcoöperaties „Akkerbouw"-Andijk (zie ook 2 juli), „Grootslag”- 
Grootebroek, „Bangert"-Zwaag en de tuinbouwafdeling van „Latuco” beleven de laatste 
dag in hun zelfstandig bestaan. Ze gaan per 1 januari 1984 samen verder als de coöperatie 
„De Tuinbouw” B.A.: met ruim 900 leden, 30 medewerkers, onder directie van H.P.A. 
Bakkum en J J. Bleeker. De geboorte van de WFO heeft deze fusie ingeleid. 
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Bibliografie van West-Friesland 1983 


Al langer was de jaarlijks in de bundel verschijnende bibliografie van West- 
Fnesland niet meer alleen het werk van de tweede ondergetekende. Titels 
van werken betreffende de geschiedenis van Alkmaar en omgeving werden al 
sinds verscheidene jaren door Saskia Baarda verzameld. Het leek ons daarom 
juister de bibliografie voortaan onder ons beider verantwoordelijkheid te laten 
verschijnen. Voor de vorm, waarin het overzicht verschijnt, zal dit echter geen 
ingrijpende gevolgen hebben. Bij de samenstelling kon als altijd weer een be- 
roep worden gedaan op de medewerking van het Rijksarchief te Haarlem. 

Saskia Baarda en Piet Boon 


ALGEMENE WERKEN 


BREMER, J.T.: Een grafsteen uit Gent op de bodem van de Zuiderzee 
WFON, 50 (1983), p. 22-25, ill. 

DON KERS LOOT- DE VRIJ, Marijke: Noordhollandse oude kartografie. 

Noord-Holland, 2e jrg. (1983), no. 4, p. 3-9, M. 

GEE c V an ’ D P Ha ^ lewas en J- R Pals - A late holocene deposit under the Westfriese Zeedijk near 
Enkhuizen (prov of Noord-Holland, the Netherlands): palaeoecological and archaeological aspects 
Re view of palaeobotany and palynology, 38 (1982-’83), p. 269-335, ill. 

GESELSCHAP, J.E.J.: Drie Noordhollandse amateurfotografen van het eerste uur 
Holland, jrg. 15 (1983), nr. 1, p. 24-27, ill. 

HEERES, W.G.: Het paalgeld: een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse handelsstatistiek in het 
verleden. 

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, 45e deel (1982), p. 1-17. 

KOK, J.: Autobusdienst C Kok (1926-1930). 

Noord-Holland, 2e jrg. (1983), no. 7, p. 22-24, ill. 

KOK, J.: Overname van tramlijnen. 

Noord-Holland, 3e jrg. (1983), no. 2, p. 39-45, ill. 

KOK, J.: Stoomtramlijn Purmerend- Alkmaar. 

Noord-Holland, 2e jrg. (1983), no. 10, p. 54-57, ill. 

[LANGE, J. de]: Het Westfriese landschap: catalogus tentoonstelling. 

[Hoorn], 1983, 59 p., ill. 

OPENING van zaken: zes historische opstellen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Riiksar- 
chief in Noord-Holland. 

Haarlem, 1983, 226 p., ill. 


RELAAS van een Nederlandse soldaat [Pieter Schekkerman] tijdens de Belgische revolutie; [meeged 
door] C.P. Stapel. 

WFON, 50 (1983), p. 13-21, ill. 

SALVERDA Klaas: Vrije Westfriese Krant: een illusie na een fusie?: voorgeschiedenis en gevolgen van 
een persfusie: inventariserend onderzoek naar een principieel persproject 
Amsterdam, 1983, 125, XIX p., ill. 

SCHOORL, H.: Jacob Westenberg. 

Holland, jrg. 15 (1983), nr. 3-4, p. 164-173, ill. 

SLUYSMANS, Conny: Jannetje Visser-Roosendaal vijftig jaar schrijfster. 

Haarlem, 1983, 38 p., ill. 

STEIJN, P.P. Trotseerloodjes op daken in Westfriese steden 
WFON, 50 (1983), p. 47-52, ül. 


UREN-dagen-maanden-jaren: momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans: Aartswoud Ab- 
bekerk, Rustenburg, Oude Niedorp. 

WFON, 50 (1983), p. 3-6, ill. 

VETTER, K.: Das „Kaas- en Broodspel”. 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, jrg. 28 (1980), p. 651-660. 
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VRIES, Evert C. de: Kroniek van West-Friesland. 

I VFON, 50 (1983), p. 162-175, til. 

WALSH, E.: Russen en Engelsen in Noord-Holland: een verslag van de expeditie naar Holland in de 
herfst van het jaar 1799; vert. door H.G.D. Eysink Smcets. 

Schoorl, 1983, 160 p., ül. 

WEST-FRIESLAND in de jaren 40/45: schetsen van het verzet in Oostelijk West-Friesland 
Hoorn, 1983, 80 p., ill. 

WESTFRIESCHE, De, Omringdijk: dijk en monument. 

Arnhem, 1983, 28 bl„ ill. 

BIBLIOGRAFIEËN 


BOON, Piet: Bibliografie van West-Friesland 1982 
l VFON, 50 (1983), p. 176-184. 

LOKALE GESCHIEDENIS 

AARTSWOUD 

ITERSON Scholten, F.R. van en W.H. de Vries-Metz: 

A late Neolithic settlement at Aartswoud. 

Helinium, 21 (1981), nr. 2, p. 106-134, ill. 

ALKMAAR 

A.F.C.- 34 hoofdklasser 1982-1983. 

Alkmaar, 1983, 19 p., ill. 

Betreft voetbalvereniging. 

ALKMAARSE, De, rechtsbronnen; [uitgeg.} door W.A. Fasel 
[Alkmaar, 1983}, 2 dln. 

BAARDA, Saskia en Gerrit Valk: Alkmaar in oorlogstijd 1940-1945. 

Bergen, 1983, 160 p., ill. 

BELONJE, J.: Het „oud eigen”. 

Oud Alkmaar, jrg. 7 (1983), nr. 1, p. 497-500. 

Betreft zakelijk recht. 

DILLING, G.: Herinneringen van toen. 

Oud Alkmaar, jrg. 7 (1983), nr. 1, p. 501-503, ill. 

GOEDKOOP, J.A.: Twee eeuwen Natuur- en letterkundig genootschap in Alkmaar. 

De negentiende eeuw, jrg. 7 (1983), nr. 2, p. 179-200, ill. 

KOOLWIJK, Hans: Alkmaar in feesttooi. 

[Groningen, 1983}, LXXVI p., ill. 

Betreft feestvieringen in de 19e en 20e eeuw. 

KOOLWIJK, Hans: Burgerij hield sloopplan Waaggebouw in 1875 tegen. 

Oud Alkmaar, jrg. 7 (1983), nr. 1, p. 507-508. 
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H. Kuiper 
W. Kuiper 
Th. Langedijk 
Th. S. Langedijk 
A. Leijen 

J. Marsman 

A. M. Meester- Knirim 

J. Mienes-Bregman 

K. v. Nienes 

I. J. Nijman 
Mevr. J. Nijmeyer 
H. Ootjers 

P. J. Roose 
Pastoor Schellens 

J. Schrijver 

A. Verburg-Kraan 

O. S. Verburg-v. d. Stok 
G. Vlug-Voorthuizen 

J. de Waard-Goudsblom 
J. Zeeman 
M. Zijp 

P. Zut 

J. Zuurbier 


N o r g 
T. R. Mulder 

N u e n e n 

W. J. A. Spaander 

Nunspeet 

F. J. Appelman 

O b d a m 

G. Bakker 
Mevr. A. Blauw 
P. de Boer 

C. Bijman 
W. P. M. Deen 

C. Dekker 
N. J. Druif 

S. J. v. Duin 

A. Groenland-Putter 

D. A. M. C. Groskamp 
J. G. Kareis 

P. P. Koenis 

G. v. d. Koogh 
Korver 

. van der Linden-Beemer 
J. S. C. M. Louter 

C. M. Olbers 
A. J. Raven 

D. Rooker 

H. H. M. Ruijter 
P. Spaander 

Mevr. A. G. Stadegaard 

T. A. Vonk Noordegraaf 

O d ij k 

W. P. J. Botman 

Oegstgeest 
P. J. Donker 

C. M. Th. Dorpmans-Wigmans 

E. v. Gulik 
G. M. Mooij 

G. J. M van Neck-Teijken 
A. C. Smit 
A. Zantinge 

Den Oever 
G. Lont-Dover 
Mevr. T. Rotgans 

E. R. van der woude 

O 1 d e n z a a 1 

P. J. J. Wester 

Olst 

G. J. M. Schouten 

Oosterbeek 
A. M. de Groot-Bakker 
FL G. Wijker-Bestevaar 

Oosterhout 
J. Deen 

T. Heyting-Thoma 

Oosterwolde 
Ch. C. Vlam 

Oosthuizen 
J. J. Broertjes 
Mevr. Koole 
J. Koster Sr. 

C. Offringa 
J. R. Zeeman 
Ph. J. Zwaan 


Oost Knollendam 

G. Dekker 
A. Koster 

Oostvoorne 

I. Kuyper 

Oostwoud 

W. Baas 
D. Blakborn 
C. F. Druif 

F. Druif 

J. P. Groot 

I. C. Jansen 
A. Koster 
W. P. Kriek 

P. H. Krijgsman 

C. Kroon 

G. Nes Pzn 

D. Paarlberg 
Mevr. A. Saai Td. 

J. Veerman 

G. Veerman-Boer 
G. Winkel 

L. J. Zwagerman 

Opmeer 

J. H. M. Boukens 

R. Groot 

J. T. Gruter-Vrijdag 
A. B. J. de Koning 
J. Koopman 

M. Kunst-Valkering 
J. P. Mus 

A. Poland-v d. Gulik 
A. P. Punt 
J. Tromp 
A. Wit 

Opperdoes 
A. Goesinnen-Kuiper 
W. de Graaff-Meurs 

S. Metselaar-Bloothoofd 
G. Meurs-Mantel 

C. G. Langedijk-IJff 

J. Putting 

P. H. van der Veen 
A. Wijdenes 
M. Wijdenes 

G. A. Zwaan 

K. Zwier 

Oterleek 

M. M. Borst-Borst 
C. G. Dekker 
A. Gobvers-Koomen 

Oudendijk 

A. Bergers-Haan 
R. Geveke 

H. Schippers 
H. Smit 

Oude Niedorp 
C. Blom 
C. A. Koopman 
H. Schroo der 
A. G. Wijnker 
P. A. Wijnker 
J. v. Zoonen 

Oudeschans 

C. Wiegel 
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Oudeschild 

P. Haker 


O u d e s I u i s 

J. W. Metzelaar 

J. Ruyter 


Oudkarspel 

C. de Geus 
N. Karsten 
J. Koomen 

C. Kos 
J. Maars 

M. Meinsma 

H. A. Mosch 
G. Ooijevaar 

A. Rootjes 

J. Rootjes-Twisker 

R. Schrieken 

D. J. Spee 

I. Tauber-de Waard 
G. Valkonet-de Wit 

J. Wijn 


L. G. Wilmink- 
P. Wolfswinkel 
F. J. Zweers 


Bloemendal 


O u d o r p 

G. D. Dilling 

P. Groot Pzn 

W. J. Veer 

A. Verhoeven 

M. T. v. d. Wilk-Molenaar 


Overdinkel 

J. J. G. Meyer-Krol 

Overveen 
N. Blokdijk 
J. A. de Fockert 

S. v. Zandwijk- Koppes 

Papendrecht 

G. Barten-Goede 

Parrega 

R. A. Posthuma 

Paterswolde 

Q. Th. v. Diepen 


Purmerend 

Mevr. A. G. Belt 
P. Berkhouwer 

D. Hogenbirk 

J. T. Koeman 

L. Eek 
G. Köhne 

F. J. P. M. Kwaad 
Mevr. N. Neyzing 

M. Oortwijn 

Mevr. G. Schoenmaker 
A. Sietses 

L. Plas 
D. Ubbels 
L. C. Witteman 

K. Zijp 

Reeuw ij k-Tempel 

J. v. Heurck 

Renkum 

W. Back 


R h e d e n 

J. P. Davids 

R h e n e n 

K. A. Dekker 

L. W. Dekker 
W. P. Prenen 


De R ij p 
J. Helder 


C. P. Jongens 
A. de Rijke-Poppe 
J. C. J. Stoop 

M. Vink 


R ij s s e n 
P. J. Smit 

R ij s w ij k 

M. J. Bossen 

J. A. A. de Cock-Rijkx 
A. N. Dekker 
A. Eriksjzn 
P. T. Gras 
J. C. Joosten 

N. Kaptein-Blom 
J. van der Oort 

S. E. Pronk 

R o c k a n j e 

G. Schram-van Beek 


Petten 

K. A. Duijves 

A. M. Korpershoek 
G. J. Langedijk 

J. Pronk 
P. Vriesman 

P ij n a c k e r 
F. Schwippert-v.d. Koogh 
C. Wit B 

Poortugaal 

Mw. Smit-Groot 

Prinsenbeek 

B. A. M. Langedijk 


Roden D r 

M. H. Dwars 

Roodeschool 
A. C. Veenhuijsen 

Rosmalen 

Mr. B. E. Kool 

Rotterdam 

J. v. Dok 

C. 

Ch 

A. W. Jongerling 

M. G. de Leeuw-Kommer 

D. Peerdeman 

G. J. Ringers-Schuijtemaker 


T. Engel 
. Floris 


P u r m e r 

M. Grootes 

Ds. A. D. H. Huysman 


R u u r 1 o 

G. Druif-Brand 

T. Oosterbaan 


Santpoort 

G. J. v. Beek 
J. Bierman 

J. de Boer 

J. v. Engelsdorp Gastelaars 

H. Kooyman 

K. Silver 

J. C. Zuurbier 

Sassenheim 
P. Broertjes 

Sch a gen 

N. Aker-Pauw 

J. A. Bakker 

C. J. Barsingerhorn-Lont 

P. N. van den Berghe 

J. F. Berkvens 

M. J. Bernard-Keyzer 
C. Bestevaar 
A. J Blaauw 
A. Blokker 
H. P. de Boer 
A. Brak 

K. Breederveld 
C. A. Bronder 

C. Brugman-van Zweeden 
J. Buisman Jr. 

E. de Cock 

M. W. S. Cramer 
M. Dekker-van Diepen 

F. Diederik 

C. Dinkla 
Mej. G. Doekes 
Mevr. R. Eradus 
A. Eriks 

D. Faber 

M. N. de Geus-Borst 
P. Glas-Waay 

D. Glijnis 
W. Gorter 

N. J. Grooff 

J. W. Hakkesteegt 

O. Helmhout 

P. Holtrop-Bakker 
J. van Hoorn 

C. Huiberts 

J. C. J. van Kampen 
A. Kaptein 

H. J. Rok 

A. j. Koning 
H. Kooy 

C. J. Korver 

K. F. Lakeman 
H. Lambooy 

N. Langedijk-de Vries 

B. Limmen 

B. Lingerak 

L. F. van Loo 

H. Middelbeek 
J. P. Mink 

J. P. Molenaar 
A. Morel-Delver 
J. Noorman-Schmalz 
J. C. Oud 

E. Paanakker 
J. H. W. Peetoom 

D. C. Prins 

G. E. Ris 

W. J. Roggeveen 
P. Rus 

T. Rus-Heuvel 

J. Schenk 

C. D. Schmalz 

K. Schoehuijs 
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W. Schot-Krap 

J. O. Schouten 

M. J. Sjerps 
Jac. Slot 

A. C. Smit 
P. M. A. Spanjaart 

L. W. Stam 

A. Tjallema 
A. Vethman 
J. M. Visser 
J. Voet 

M. Wentel-Wijtsma 

D. Wijnker 
H. de Wilde 

E. G. Wonder 
J. Zeegers 

Schagerbrug 

Mevr. C. E. v. Beek 
G. Bruin 
J. Gutkcr 

N. T. Hopman 

W. T. Jongerling-Brugman 
A. Mcijer-Stammes 

M. de Waard-Dekker 

Scharnegoutum 

A. de Bruin 

Scharwoude 

J. H. J. Burger 

K. Olv 

W. Schilder 

Scheemda 

C. E. van der Horst 

Schellinkhout 

K. Bant 
J. Boot 

J. P. Donker 

W. J. G. van Duin 

K. Huig 

C. Koster-Schaak 
J. L. Kriekaard 
T. Kroonenburg 

J. Nierop Sr 
P. Nierop 

N. A. Rutgers-Hoek 
A. Sluis 

E. Smit 

K. G. Stapel 
S. Stapel 

D. Veer 
G. Vet 

P. J. de Vries 
J. Witvliet 

Schermerhorn 

A. Krijt 

Scheveningen 

W. S. de Graaff 
Th. G. Rood 

B. Schaap 

S c h ij n d e 1 

J. Rijnja 

Schipluiden 

P. Dekker 

Schoonhoven 
A. A. Geusebroek 


S c h o o r 1 

C. de Bakker 
P. de Betue 
IJ. Broers 
A. M. ter Burg 
C. S. v. Egmond 

F. Gutker 

Mevr. H. M. de Heer 
A. A. Jansen 
W. S. Janssen 
W. F. A. Kaag 

E. J. Kieft-Peeck 
M. Kroon 

S. J. M. van Langen 

J. A. de Lange 

K. van Lienen 

L. Meyer-Root 
E. G. Oostinga 
Ch. v. Orden 
K. Paarlberg Jzn 

G. Pels-Levendig 
A. Ruis 

A. Schermer 

H. Schiphorst 
C. Seinen 

C. A. Vis 
P. Volger 

G. de Vries-Mink 

T. L. Winkel 
J- Zijp 

Schoorldam 
J. de Leeuw 
J. Pronk 

Sijbekarspel 

A. de Boer 

P. Bontekoning 
Jac. Claij 

H. van Dam 

G. C. Godfriedt 
J. Gorter 

B. Peper 

N. Haakma-Nieuweboer 

C. Jonker 

W. Kistemaker 
G. Mantel-Visser 
G. Ninaber-Huygens 
C. Stapel 
C. G. Stapel 
C. P. Stapel 

G. J. Stapel-Donker 
W.J. Verbart 

S. Vriend-Boekschoten 

H. Vrieze 

Sint Johannesga 
J. Korf 

Sint Maarten 

Mevr. Houter-Gootjes 

O. Koedijk 
A. Mantje 
R. Rus 

C. Schuijt 
G. C. Sloof 

P. Veenhouwer 
G. D. v. d. Wel 

Sint Maartensbrug 

P. de Boer 
P. J. Bosman 

G. Dekker 

H. Dekker 

J. Dekker Mzn. 

M. Dekker Pzn. 


E. J. Mulder 
K. Schoen 
J. Schuyt 

J. G. Schuyt 
A. H. Veuger 

Sint. Maartensvlotbrug 

M. Smeets-Klitsie 
P. J. Vriesman 
S. Zwaan 

Sint Maartenszee 

K. Bekker 


Sint Pancras 

A. A. van Aarle 

J. A. C. van Baar 
W. J. M. Carpay 

N. S. Eelman 

D. J. Hartman 

N. Jonker-Appel 

O. Koedijk 

K. Kroonenburg 
C. Middelburg 

A. Minnesma-Gootjes 
J. Otsen 

N. F. Spaan 
J. Stam 

G. Tol 

G. Tromp-Glas 
J. Vermeer 

H. Verkuil 

A. Vroegop- Hartman 

P. Vroegop 

G. L. v. Wieringen 
C. de Wit 

F. Zijp 

Slootdorp 

O. de Vries 

S n e e k 

J. Bouman-Hemke 
J. de Jong-Brouwer 

Soest 

E. Anröchte-Vlam 
R. Naber-Kiekens 


Soestdijk 

I. H. Visser 

J. B. T. Visser 
J. N. Visser 


Spaarndam 

N. H. A. v. Lint 

Spanbroek 

A. Appel 

C. Appel 
S. Bakker 

D. Beunder 
Dames Bonekamp 
Mevr. J. Caarls 

M. Dam 

C. M. A. Dekker-Wagenaar 
C. de Geus 

B. Groot-Koning 
J. C. Hartog 

G. W. Jak 
Mej. A. P. Klaver 
A. Koelemeijer 
J. Th. Koenis 

N. Komen 
J. Koopman 
J. Kuin 
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H. Langedijk 

W. S. P P. de Leeuw 

Mevr. Lijkendijk-Appel 

J. List 

H. Niele 

M. F, Pelt 

Mevr. J. Schuit 

J. Silver Czn 

J. Spaans 

P. N. Wagenaar 

S p i e r d ij k 

W. Bijman 

A. A. Hoffman 

H. v. Kamt >en 

J. G. M. vfak 

C. H. M. Meur-Verbart 

J. P. Schilder-Schilder 

Stiphout 

C. Stapel 

Stompetoren 

D. Beemster 
G. J. Borst 

K. J. Go vers 
C. Groot Wzn. 

J. van Harskamp 
C. D. Hop 

G. Klerk-v. d. Gragt 

H. K. Loots 
P. Peerdeman 
C. Pelt 

J. Posch 

R. Schram-Duyfs 
T. Stam-Rol 
C. Thomas 
C. Wonder 

Teteringen 

P. J. Luiting 

Texel 

A. M. B. Paagman-Bakker 

Tiel 

C. M. Praat-Brakeboer 

Tilburg 

P. Ruyter 
M. Groen 


Tuitjenhorn 
J. N. Beemsterboer 
J. Eriks 


J. R. S. M. IJpma 
S. Wijnker 
J. A. Zuidema 


P. Wiersma 
P. Zee 

G. Zeilemaker-Glijnis 
L. v. Zuydam 

Uden 

J. S. Koopman 
G. Paarlberg 

Uitgeest 

G. Berkhout-Tol 

E. M. M. v. d. Eng-Appelman 

C. M. Hansen 

Mevr. A. C. Koster 

C. C. de Nijs-de Groot 

Uithoorn 

A. Gitzels 

Ulft 

N. J. Visser 

Ursem 

D. Appel 

A. C. M. Graaman-Al 
M. Konijn-Hoogewerf 
P. H. K. de Ridder 
J. J. Schipper 
W.J. Schuijlenberg 
T. Tessel-van Baar 
A. J. de Vos-Berkel 

Utrecht 
J. J. Bakker 
A. P. Best 

F. Doekes 
A.J. Ens-Bol 
J. E. Harder 

G. W. Houter 
P. Kieft 

C. Krul 
A. Kuin 
T. Mantel 
W. Meijnen 
W. J. Nobel 
M. J. Ruitenberg 
J. Schlahmilch 
W. de Winkel 
P. Vel 

Chr. H. Visser 
A. G. Zuurbier 

Valburg 

Th. J. Eyck 

M. J. Polak-van Weelden 


Venhuizen 


J. M. Arbouw 
C. Bakker 

R. Bakker 

G. Bakker-Bruijn 
A. Besseling 
C. A. Bloemendaal 

F. Brieffies 

G. Bruijn 
J. Buysman 

G. A. Desmeth-Bruin 

J. Groot 

T. Groot-Houter 
C. G. de Hart 

S. Homan Bruijn 
E. Jansen 

P. Kesteloo 
G. Kok 
Ben Konijn jr. 

P. Konijn 

M. Kooyman-de Smeth 
A. Laan-dejong 

K. Laan-van Dijk 

N. J. Lakenman 
M. Luider-Feller 
P. J. Meester 

T. Mulder 
C. Roet 

G. Snoek-Groot 
C. J. Tol 


J. Visser-Roosendaal 
Joh. Vos 
J. A. de Vreeze 
D. Zijp 


j m z t 


. Zwaan -Groot 


V i a n e n 

J. M. M. Ruyter 

V ij f h u i z e n 
N. H. J. Kuiper 

Vlaardingen 

A. van Dienst 
G. M. van Diepen 
P. Schenk 


V 1 e d d e r 

P. J. Meereboer 

Vlieland 

K. G. Houter 


Veen wouden 
W. Kort 


V 1 ij m e n 

P. M. E. von Fisenne 


T w i s k 

P. A. Boelis-Tuijtel 
G. Blokker-Pol 
C. Bos-Vriend 
C. Druif-Wiggelaar 
C. Dubbeld 

G. Groot 
R. Hammer 

H. J. Jansen 

P. J. D. Jonges 
J. Kay Vzn. 

B. Koolhaas 


K. Leegwater 
T. Stapel-Groot 
A. Wagemaker-Spithorst 


Veldhoven 
M. C. de Haan 

Velp 

P. J. van Harderwijk 
D. R. Koolhaas 
J. de Raad 

V e I s e n 

M. L. G. Van der Ham- 
Schilder 
W. J. Jannes 
W. N. Koopman 

S. Rolle 

T. Stapel-Smit 


Volendam 

P. Estie 
Mej. J. Neuvel 

Voorburg 
J. Breebaart 
P. Bruijn 
G. Kemper-Fit 
E. L. v. d. Laan-Meijer 
N. C. Schmidt 
J. C. Visser-Sindram 
P. J. Wever 

Voorhout 

L. J. v. d. Tooien 
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Voorschoten 
C. Kriek 
J. Tonneman 

P. Winkel 

Vries 

C. Eijmaal-Vlam 
C. Rodenburg 


Weert 

Q. J. Langedijk 

W e e s p 

H. J. Over de Linden 
N. W. Mostert 

A. Stork 


V u g h t 

J. M. Boon 

A. Nipshagen 
J. J. Ubbels 

W a a 1 w ij k 

J. A. v. Mil-v. d. Oord 

Waarland 

J. T. J. Doodeman 
A. S. Groen 
P. C. Kleverlaan 
P. N. Kuys 
J. J. M. Moras 
N. J. Slagter 

R. Wever-Appel 
J. N. A. Zutt 

Waddinxveen 

A. Kemper-Strijbis 

Wageningen 
J. M. G. van der Poel 
M. A. Zander-Kollis 


Wervershoof 

R. P. Aker 
D. Bakker 
J. A. Boon 

A. W. Commandeur 
Th. Q. v. Diepen 
C. van der Gulik-Manshanden 
A. J. C. M. Janssen 

S. J. M. de Jong 
A. Koopman 

C. K. H. Koopman 

A. J. Lageveen-Brugman 

J. B. M. Meijer 

M. P. C. Mol- van Oeffelen 

J. Neefjes 

A. N. Peereboom 

M. W. Rood 

P. C. H. M. Smeels 

S. P. Steltenpool 

J. Stig 

C. A. M. Swart 
A. Vertelman-Bosman 
M. Zwart 


Wanssum 
J. Korbee-Bertelsman 

Warder 
J. de Jong-Lamberts 
L. D. Looysen 
Fr. Mol 


Westerland 

M. C. Deykers-Garrelts 

Westgraftdijk 

R. G. Bakker 
R. Besse 


Warmenhuizen 

C. Beemsterboer 

G. C. Beemsterboer 
P. A. Beemsterboer 
W. Dekker 

Jac. de Groot 

M. A. van Hesteren-Terpstra 

C. N. Komen 

T. Komen-Bleeker 
J. H. Kraakman 

T. de Nijs 

H. D. J. M. Redeker 
M. G. Robert-Schenk 
A. Ruijter 

M. Vlam-Haitsma Mulier 
J. Westra 
Sj. Westra 
R. Zomerdijk 

Wassenaar 
G. J. Dikstaal 

A. Hoogstraten-Schermerhorn 
Mevr. Dr. K. M. Kuiper 

A. N. A. Rus-Hopman 

Wateringen 

B. v. d. Gulik 

Waverveen 

D. C. Breed 

De Weere 

C. J. Dekker 
P. H. Groot 

M. G. Langedijk 
P. G. Wenker 


Westwoud 
C. Bontekoning 
P. J. N. J. van Diepen 
P. v. d. Gulik 

S. Makkinga 
A. Sijm 
P. Veerman 
G. Wagenaar 
A. M. Wever 


Westzaan 
R. A. Cohen 

B. Staphorsius 


Wieringerwaard 

J. T. Bremer 

Mevr. J. M. Brouwer 

A. P. Groneman 

L. Hartman 

A. S. Keijser-Schagen 

I. Koster 

Mevr. Nelis-de Ridder 
L Rijs 

J. Visser 
R. Zweet 


Wieringerwerf 
R. Beudeker-Schagen 
J. Brugman 
Mevr. M. G. Deen 
Mevr. A. C. M. Geers 
G. Gerritsen-Broer 
Nic. Hoornsman 
J. Kruit-Brouwer 


A. W.J. Mul 
Mevr. A. Muntjewerff 
M. Soesbergen-Schipper 
M. A. C. M. Verbruggen- 
Schilder 
A. A. Zeeman 

W ij d e n e s 
P. K. Bakker 
H. Balk 
J. P. Beets 
P. Boon 

M. Bruin-Koon 
Mevr. Tr. Buis 

J. C. Gutker-de Geus 
P. Ham 

J. Ham-Dekker 
J. Koeman 
J. Krul 

N. van Laren-Zwuup 
Mej. N. Leeuwrik 

A. M. Mol-Roegeveen 

C. L. Oskam-de Roon Hertoee 

Mw. H. Puff 

M. G. Redeker 

N. A. Ruiiter 

J. A. Scholten-Kroeb 
L Sineer-Valk 

T. de vries-Brouwer 

K. P. Water 

C. Wilders 

Mevr. E. N. Zijlmans 

Wijk bij Duurstede 

J. A. Roovers 

Wildervank 

D. Schuitemaker 

Willeskop 

C. Bobeldijk 

Winkel 
A. Anker 
P. Bakker 

F. Bart 

N. Beers-Tolsma 
P. Blaauboer 
T. H. Brussaard 
Th. J. Elzinga 

J. Fijnheer 

G. Jacquemijns-Groot 

K. Keetman 
W. Keetman 
K. Otjer 

V. P. Otjes 
M. Peetoom-Slooves 
J. L. de Reus 
A. Schenk 

M. Slooves-Peetoom 
J. Smit Jr. 

S. de Veer-v. d. Oord 
J. Wegman 
R. Wilmink 
J. J. Wittekoek 

Winschoten 

G. Kwee-Smit 

Wissekerke 
M. Gillessen-Pluister 

Woerden 

D. G. Houter 

H. J. J. Leroi 
J. Leijdekkers 
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Wogmeer 
P. J. Borst 
Th. Commandeur 
M. Lammes 

A. Roele-Haan 


Wognum 
H. Appel 

S. Balk-Schouten 
W. Berkhout 

J. P. M. Blaauw 
W. A. M. Boon 

A. J. Dekker 
H. Dekker 

L. Dijkstra 

J. Duin 

K. v. Eek 
C. Gootjes 
N. T. Groot 
G. Hartog 
Z. Houter 

G. Houter-Donker 

C. Huibers 
A. Kamp 

G. M. Kenter 
R. Komen 

E. Koster 

J. Koster 
N. Kroon 

A. Kuiper-de Winkel 
Th. Leegwater 

T. A. van der Meulen 
P. A. Mooy 

D. Nannings 

G. Nannings-Veerman 
Th. M. M. Neefjes 
J. Raben-v. d. Meulen 
D. Saai 

C. A. J. Salman 

G. P. Schaap 

J. M. A. Schuit-de Vries 

A. Smit 

C. E. Stam 

J. Stam-Schipper 

C. Steendijk 

A. C. Steltenpool 

N. J. Ursem 

M. Waal-Groen 

J. van Zalinge 

J. J. M. Zuurbier 


Workum 

G. Algera-Appel 

H. N. Dade 


A. Hartog 
S. de Jong 

G. Koning-Dekker 

H. A. Leemhorst 
H. A. Leeuwerink 
H. van Nek 

M. T. Roep 
H. C. J. Schoenmaker 
H. W. M. Sistermans 
M. L. P. van Wijnen- 
Pekelharing 

Z a a n d ij k 

Mevr. C. W. Honig 

J. A. Latenstein 

C. J. Schoone-Slop 
R. Sman 

C. A. Wakker-Buren 

K. Zilver 

’t Z a n d 

A. d. Jippes 

C. I. M. Langedijk 
J. de Leeuw-Jimmink 

J. Zeeman 

Zandvoort 
H. L. Hilarides 

K. C. van der Mije Pzn 
P. Molenaar 

B. Voets 

Z e e w o 1 d e 

J. Burger 

Zeist 

K. W. Galis 

M. G. ter Horst 
H. N. W. Raat 

N. W. M. Raat 

Z e 1 h e m 

J. v. Weelden 

Zetten 
R. Kwadijk 

Z i e r i k z e e 

J. Kooiman-Groeneveld 

C. P. Sasburg 

Z ij d e w i n d 

Th. P. M. v. d. Fluit 


Wormer 

Jb. Bakker Pzn 

Wormerveer 

D. Boon 

. Oostwoud Wijdenes 
. Schaap 

G. Schouten 

Zaandam 

P. J. Baas 

H. Blokker 

D. B. Boersma-Schermer 
G. M. Boon-Koelemeij 
A. Bosman 
A. Bouman 
A. Dekker-Saal 
M. Dirmaat-Dokter 
M. C. Frese 

Mevr. S. Hammer-v/d Veen 


Z o e 1 e n 
A. P. Broersen 

Zoetermeer 

W. A. M. Jacobse 
R. J. de Vries 

Zoeterwoude 
J. W. Kliffen 

Zuidermeer 
P. J. Bolten 

E. Nannings 

Zuid Scharwoude 

F. P. M. Aarts 

P. J. Th. Berkhout 
J. Barten 

F. Berkhouwer 


K. de Boer 
W. Boon 

B. A. Boon-Ruige 
R. J. v. d. Ben 
Mevr. E. Bruin 
A. van Diepen 

C. Drankier-Twisker 
A. Eradus-Korver 

IJ. Feller 
P. de Geus 

C. Goedhart 

D. de Graaf 

H. de Graaf Pzn 
P. J. M. Hersbach 

J. A. Jong 

R. Kliffen-Beers 

S. C. J. Kockx 

M. van Kooten 
C. Kostelijk 

N. Kramer 
A. Kroon 
W. Kuijt 

M. Kuiper 

H. G. Lesterhuis 

C. Oudendijk 

D. Prins 
C. Rutsen 

H. Schene-Wolfswinkel 
P. Schoenmaker 

K. Sijpheer 

C. Smit-Goudsblom 

J. Sneek 

G. Vlug 

G. Wiersma 

Zuid Schermer 

L. P. Groot 

Z u i d w o 1 d e 

W. J. Pater 

Z u t p h e n 

C. Smit 

Z w a a g 
A. Bakker 

G. Balk 

H. A. Beerepoot 
P. Beerse 

C. H. Bel 

N. C. Besseling 
W. Blokdijk 

A. P. Buur 

K. van der Deure 

M. de Hart-Goesinnen 
S. Klein 

C. Kok 

J. M. Hoet-Strijbis 
M. Lanjgedijk-Mechielsen 
S. van der Lee 
J. A. Maas 

D. Pereboom-Groot 

A. G. Schipper-v. Diepen 
P. A. Schneiders 

L. M. A. Schouten 
C. P. Sweep 

A. I. Vlaar 
J. de Vries 

H. P. Wijbenga 

Zwaagdijk 

P. M. Aker 

A. K. Berkhout-Schoen 

L. Bruin 
W. Galis 
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Mevr. B. Neefjes 
N. J. Pronk 
J. Schouten 
J. G. J. Straathof 

Zwijndrecht 

D. van der Linden 

Zwolle 

J. Brugman 
W. Haring 

A. Kansem 

B. C. Maats 

N. Noorman-Brouwer 
H. Schuurman 
F. D. Zeiler 


Leden in het Buitenland 

Geschied- en Heemkundige 
Kring van het Graafschap 
Jette en omgeving 
L. de Brouckerelaan 35 
1080 Brussel-Ganshoren 
Secretariaat ’Bachten de 
Kupe’ ’RM’ 

H. Jasparlaan 37 
8840 Westende, België 
Nordfriisk Instituut 
2257 Braist 
Aasterstraat 63 
West Germany 
Romana, Oudheidkundig 
Genootschap 

778 Chaussee d’Alsemberg 
Braine l’Alleud, België 
De Westvlaamse Gidsenkring 
Ketsbruggestraat 1 1 
Brugge, België 
De Heer J. Appelman MHM 
St. Mary’s Church 
P.O. Box 271 
Chesterville, Ont. Canada 
Mr. J. Balk 

Route du Boissard 21 78890 
Grancières, France 
Ben Beemster MHM 
Mission Catholique 
Bankim 

B.P. 9 Magba, Cameroun 


Mevr. T. Bostick-Breed 
17 Michaels Cres. 

Punch Bowl N.S.W. 

Postcode 2196, Australia 

E. Carioto-Ruig 

30 Rothwell Drive, 

Ottawa Ont. KLJ 704 
Canada 
P. Dekker 
Gartenstasse 44, 

Nauborn / Wetzlar 
West Duitsland 
J. van Dok 

Avenue des Acacias 34, 
Rixensart, Belgie 
De heer Dr. J. J. Duin 
pastoor 
Torvgaten 113 
2300 Hamar, Norvege 

F. J. Harterink-Scheer 
’Casa Selana’ via Nosetto, 

6987 Caslano, Zwitserland 

E. Jansen-Schaap 
Stillinghausen 2, 

5272 Wipperfürth, 

West Duitsland 

G. J. de Jong-v. d. Hul 
Max. Hermanlei 8, 

2130 Brasschaat België 

J. Kaptein 
426 Lake Rd, 

Webster NY 14580, U.S.A. 

N. Karsten 
23 Monaleen Heights, 

Casletroy Limerick, 

Ierland 
D. Kerkmeer 
Gotthartlistrasse 36, 

6065 Ennetmoos, 

Zwitserland 

L. Kreune, c/o Damco Offshore 
(Texas) Ine., One Allen Center. 
Suite 500, 500 Dalles 
Houston - Texas 77002 

C. Kronenwerth-Petersen, 
Pommerotterweg 14, 

Aachen D 5100, West Duitsland 

K. K. Laan 

Route I Box 308 372-2187 
NyssaO.R. 97913 U.S.A. 

De heer R. Laan 
24, Rue de Torrent, 

CH 1815 Clarens, Zwitserland 


J. Leeuw 

90 Windermere Rijlaan, 
Farrarmere-Benoni 1 500, 
Zuid-Afrika 
De heer H. Mol 
CP. 750 Ponta Grossa 
Brasil 

T. Nolte-Vlam 
Büchenweg 18 
4505 Bad Iburg, 

W. Duitsland 
John. Noordeloos, 

Lot. 78 St. Albans Rd., 
Schofields 2726, 

Australia N.S.W. 

Pierre Ooteman 
Rua Interlagos 99 
Lacarepaqua 21321 
Rio de Janeiro R.J. Brazil 
P. Pascha 
A. Servaislei 47 
2120 Schoten, België 
Mevr. T. Petersen-Stapel 
La Culturaz 44 
1095 Lutry, Suisse 

H. Proos 
9 Gould Street, 

Brighton 3186, 

Vic. - Melbourne 
Australia 
C. D. Roele, 

Calla de Selou 43, 

Mira Siërra, Madrid 
Espagne 

De heer J. J. Sleutel 
Edificio Esperanza Apt. 1-4 
Avda. Joseantonio 
Paseo Maritimo 37 
Marbella Malaga Espana 
P. C. Timmerman 
Blanchiweg 38, 

Willemstad, Curacao 
J. Vel, Jaunestraat 33 
Wien 1130 Oostenrijk 
A. E. Wagemaker-Smit, 

50 Rue de Logny 
77400 Jossigny, 

France 

A. W. Willemsen. 

Office D4 Hector Gardens, 
Hectorstraat 159, 

Osborne Park, 

Australia 


De contributie van het Historisch Genootschap ’Oud West-Friesland’ 
bedraagt voor gewone leden ƒ 35, — voor jeugdleden ƒ 20, — per jaar; 
de leden ontvangen, indien de contributie betaald is, het jaarboek gratis. 


233 


Westfriezendagen 1924-1984 


1924 

6 augustus 

1925 

26 augustus 

1926 

25 augustus 

1927 

17 augustus 

1928 

29 augustus 

1929 

28 augustus 

1930 

27 augustus 

1931 

5 augustus 

1932 

27 juli 

1933 

2 augustus 

1934 

25 juli 

1935 

31 juli 

1936 

26 augustus 

1937 

9 september 

1938 

24 augustus 

1939 

2 augustus 

1940 

7 augustus 

1941 

30 juli 

1942 

29 juli 

1943 

4 augustus 

1944 

2 augustus 

1945 

23 augustus 

1946 

7 augustus 

1947 

6 augustus 

1948 

19 mei 

1949 

3 augustus 

1950 

26 juli 

1951 

1 augustus 

1952 

6 augustus 


1953 

29 

juli 

1954 

4 

augustus 

1955 

24 

augustus 

1956 

25 

juli 

1957 

10 

juli 

1958 

30 

juli 

1959 

22 

juli 

1960 

12 

juli 

1961 

19 

juli 

1962 

21 

juli 

1963 

14 

juni 


Hoorn, hotel ‘De Roskam’. Oprichtingsvergadering. Contributie f. 2,50. 

Hoorn, hotel ‘De Roskam’. 

Enkhuizen, hotel ‘De Kolfbaan’. 

Medemblik, hotel ‘Het Wapen van Medemblik’. 

Schagen, hotel Ceres'. 

Hoorn, hotel ‘De Parkzaal’. 

Enkhuizen, terrein Z.V.T. 

Medemblik, hotel ‘Het Wapen van Medemblik’. 

Edam, hotel ‘Het Herenlogement’. 

Alkmaar, stadhuis. 

Medemblik, hotel ‘Het Wapen van Medemblik’. 

Schagen, hotel ‘Ceres’. 

Hoorn, hotel ‘De Parkzaal’. 

Midden- Beemster, hotel ‘Het Heerenhuis’. Gerard Cornelis van Balen Blanken ontvangt 
eerste ere-penning; eerste erelid. 

Enkhuizen, Nutsgebouw. Van Balen Blanken wordt benoemd tot ere-voorzitter. 
Alkmaar, hotel Proot Volkert Kay Jzn. ontvangt ere-diploma; eerste lid van verdienste. 
Hoorn, hotel ‘De Parkzaal’. 

De Rijp, café Blokdijk. 

Koog aan de Zaan, hotel ‘De Waakzaamheid’. 

Purmerend, hotel ‘Amicitia’. 

Alkmaar, hotel 'Het Gulden Vlies’. Douwe Brouwer ontvangt ere-penning. 

Hoorn, hotel ‘De Parkzaal’. 

Enkhuizen, hotel ‘De Doelen’. 

Noord-Scharwoude, hotel ‘Concordia’. Op 17 juni ontvangt prof. dr. Albert Egges van 
Giffen te Groningen ere-penning. 

Alkmaar, ‘De Harmonie’. 

Hoorn, hotel ‘De Parkzaal’. Zilveren jubileum. Ere-penning voor Marijtje Buishand- 
Molen, Cornelia Ruyterman, Johan Christiaan Kerkmeijer en Hendrik Galis. 

Schagen, hotel Igesz. 

Edam, gebouw ‘Rito’. Theodorus P.H. Wortel ontvangt ere-penning. 

Enkhuizen, bioscoop ‘Westfriese Munt’. Jannetje Visser-Roosendaal, Ida S.E. Wegener 
Sleeswijk-Van Balen Blanken, Dirk Veerman en Meindert Zwaagdijk ontvangen ere- 
diploma. 

Alkmaar, café-restaurant ‘Het Wapen van Heemskerk’. 

Alkmaar, ‘Het Wapen van Heemskerk’. Gerrit Nobel ontvangt ere-penning; Trijntje 
Blokker-Houter en Dirk Saai Wzn. ere-diploma. 

Enkhuizen, hotel ‘De Kolfbaan’. Contributie f. 5,-. 

Hoogwoud, het Dorpshuis. Gerrit Nobel wordt ere-voorzitter; Gré de Reus (Margreet 
van Hoorn), Krelis Zijp en Pieter Jacob Ente ontvangen ere-diploma. 

Hoorn, feesttent op het Baadland. Reint Sasburg ontvangt ere-penning; Hendrik Galis 
ere-diploma. 

Midden-Beemster, ‘Het Heerenhuis’. Pieter Noordeloos ontvangt ere-penning; Jaap de 
Groot ere-diploma. 

Medemblik, kasteel Radboud. Wouter Ydo en Ben Essing ontvangen ere-diploma. 
Purmerend, ‘Het Herenlogement’. Contributie f. 10,-. 

Schagen, hotel Igesz. Jacob Posch ontvangt ere-diploma. 

Hippolytushoef, hotel De Haan. Genootschap telt 1000 leden. 

Den Helder, marine-kantine ’t Huys Tijdverdrijf. Dirk Nieuwpoort en Take P. Mulder 
ontvangen ere-penning; Floris Butter ere-diploma. 
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1964 

1 augustus 

Hoorn, ‘De Parkzaal’. Met 500 leden (1 1 van het eerste uur) wordt het 40-jarig bestaan 
gevierd. 

1965 

28 augustus 

Hoorn, 'De Parkzaal Genootschap heeft eigen vlag. 

1966 

10 september 

Alkmaar, ‘Het Gulden Vlies’. Reint P. Goettsch ontvangt ere-penning; Comelis Koeman 
en Christiaan Urban ere-diploma. Presentatie van de merklap. 

1967 

9 september 

Noord-Scharwoude, veilinghal ‘Noordermarktbond’. Jacob Ottenbros ontvangt ere- 
penning; Johan M. Ridderikhoff en Kees de Boer ere-diploma. 

1968 

17 augustus 

Middenmeer, hotel ‘Smit’. 

1969 

13 september 

Schagen, zaal Raven. Contributie f. 15,-. 

1970 

29 augustus 

Hoorn, nieuwe schouwburg ‘Het Park’. 

1971 

4 september 

Hoorn, ‘Het Park’. Herman Langedijk ontvangt ere-penning; Piet Kistemaker en Jo van 
Vliet ere-diploma. 

1972 

2 september 

Hoorn, ‘Het Park’. Genootschap telt 2000 leden, contributie f. 20,-. 

1973 

8 september 

Schagen, zaal Raven. Daan Pool en Jantje de Jong-Brouwer (Jantje III) ontvangen ere- 
diploma. 

1974 

31 augustus 

Hoorn, ‘Het Park’. Viering gouden jubileum met 600 leden. Dirk Breebaart ontvangt 
ere-penning. 

1975 

6 september 

Hoorn, ‘Het Park’. Pim van Doorninck ontvangt ere-penning; Gert Pater en Arie Scher- 
mer ere-diploma. Contributie f. 30,-. 

1976 

4 september 

Noord-Scharwoude, sporthal. Nel Leeuwrik ontvangt ere-diploma. 

1977 

3 september 

Hoorn, ‘Het Park’. Afra P. Klaver ontvangt ere-penning; Jaap van Zoonen ere-diploma. 

1978 

2 september 

Hoorn, ‘Het Park’. Hans O.J. de Ruyter de Wildt en Jo J. Visman ontvangen ere- 
diploma. 

1979 

1 september 

Alkmaar, schouwburg ‘De Vest’. Teeuwis J. Sjerps en Pieter C. Mantel ontvangen ere- 
diploma. Instelling ‘Dr. G.C. van Balen Blanken fonds’. Eerste ‘Westfrieslandprijs’ gaat 
naar dr. Jan Pannekeet. 

1980 

30 augustus 

Hoorn, ‘Het Park’. Dik Fleddérus en Willem F.G. Wiese ontvangen ere-diploma. ‘West- 
frieslandprijs’ gaat naar Johan J. Schilstra. 

1981 

5 september 

Hoorn, ‘Het Park’. Cathrien Tuender-Nobel en Piet van Kampen ontvangen ere-penning. 
‘Westfrieslandprijs’ gaat naar afd. West-Friesland van het IVN. Genootschap telt 3000 
leden. 

1982 

18 september 

Alkmaar, ‘De Vest’. ‘Westfrieslandprijs’ gaat naar de vereniging ‘Oud Hoorn’. 

1983 

30 juli 

Opmeer, op feestterrein van de Stichting ‘Tentoonstelling Opmeer , t.g.v. 75e manifesta- 
tie. ‘Westfrieslandprijs’ gaat naar Cecs Visser. Contributie f. 35,-. 

1984 

1 september 

Hoorn, 'Het Park’. Viering 60- jarig bestaan. 


Jaarverslag van de secretaris over 1983 

De vele zaken van het Genootschap verliepen in het verslagjaar rustig. Bijzon- 
der veel werk werd er - binnen het bestuur, maar ook door anderen op ver- 
zoek van het bestuur - in de loop van dit jaar al verricht ter voorbereiding 
van de viering van het 60-jarig bestaan in 1984. 

Voor de per 1 januari ingevoerde contributieverhoging hebben de leden kenne- 
lijk begrip willen opbrengen. Verreweg de meesten van hen betaalden hun bij- 
drage vlot. Niettemin: de minder goede, voor vele slechte, tijdsomstandighe- 
den lieten zich ook bij het Genootschap enigszins voelen. Voor het eerst sinds 
vele jaren overtrof het aantal afschrijvingen het aantal inschrijvingen. En vaak 
bleek uit een begeleidend schrijven dat een lidmaatschap uit noodzaak maar 
met spijt, werd beëindigd. 

Bij het opmaken van het ledenbestand per 31 december 1983 kwam uit dat 
aa ™ al leden van West- Friesland" was gedaald tot juist onder 

i oo 2 r ' 2 " 8 ' Eenenrwinci ë P erson en, die zich in de laatste maanden van 
Y , neten inschrijven, droegen de contributie over dat jaar niet af en hadden 
dus kennelijk hun lidmaatschap willen laten ingaan per 1 januari 1984. Per 
ciie datum werd het aantal van 3000 dus weer ruim overschreden. 

De belangstelling voor de bijeenkomsten, die toch ook altijd weer een - zij 
uitstek la <J 8 m ° gell * k ê ehouden “ financiële bijdrage vragen, bleef gelukkig 

Ook de financiële uitkomsten van 1983 stemmen tot tevredenheid: een po- 
sitief resultaat. Mede als gevolg van de contributieverhoging, welke dus, ook 
achteraf, gerechtvaardigd mag worden genoemd. 

De leden 

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1983 op de hier- 
navolgende wijze: 


ingeschreven per 31-12-1982 

bij 

*ƒ 

per 31-12-191 

gewone leden 

2869 

103 

161 

2813 

jongere leden 
gemeenten en 

31 

— 

- 

31 

waterschappen 
bedrijven , ver- 
enigingen en 

37 

— 

1 

36 

andere instellingen 

89 

2 


91 

27 

ruilleden 

20 

7 

- 

totalen 

3046 

114 

162 

2998 


Onvermijdelijk is helaas een ledenverlies door overlijden. Voor zover ons be- 
kend moest in 1983 voorgoed afscheid worden genomen van: mevr. G. Bos 
Eijssen-Laan en mevr. H. Meurs-Zwaan te Bergen, mevr. E. Dekker-Meijer te 
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De Weere, mevr. G.M. Reinders te Zuid-Scharwoude, mevr. G. Rupert-van 
der Wiel en mevr. H. Laan-Oosterdijk te Alkmaar, mevr. A.J. Schild-Heijman 
te Enkhuizen, mevr. M. Vlam-Kok te Hoorn, en de heren mr. P.C. Avis en F. 
Houter te Hoorn, S. Barten te Papendrecht, L. Brandts Buijs te Zuidhorn, mr. 
D. Breebaart en N.J. Speur te Heiloo, B. Dekker te Wognum, L.D. Detting- 
meyer en W. Laan te Amsterdam, drs. H. v. Dis te Hilversum, S. van Dru- 
nen en H. Hoet te Alkmaar, J.J. Glas te Broek op Langedijk, G. Hauwert te 
Hoogkarspel, A.N. Nap te Sleen, D. Pool te Oudesluis, N. Rood te Hoog- 
karspel, R.L. Schoenmaker te Koog aan de Zaan, P. Stapel te Velsen Zuid, 
H. Tiebie te Tuitjenhorn, H.A. van Vessem te Bennebroek, B.C. Vingerhoed 
te Venhuizen, ir. S.H. Visser te Den Helder, A.N. Winkel te Emmeloord en 
J. Woestenburg te Boskoop. Wij gedenken hen met dankbaarheid voor wat 
zij voor het Genootschap zijn geweest of hebben gedaan. Aan enkelen van hen 
bewaren wij levendige herinneringen door hun trouwe bezoek aan de bijeen- 
komsten van het Genootschap. De heer D. (Daan) Pool was de maker van de 
film „Het leven en werken van de Westfriese boer”, welke het Genootschap 
in 1968 van hem kocht. In 1973 werd hij benoemd tot lid van verdienste, op 
grond van de grote waarde van zijn werk als voordrachtskunstenaar - ook in 
het Westfries - en als amateur-cineast. Mr. P.C. Avis heeft, onder de vlag van 
het Genootschap, jarenlang werk verricht op genealogisch gebied. Hij was de 
initiatiefnemer en de vormgever van de Stichting Westfriese Families. Het Ge- 
nootschap werd bedacht met legaten door mevrouw G.M. Reinders, die ons 
een aantal textiele goederen en een kappestel naliet, en door mevrouw F.W. 
Brander- Harlaar, die in Den Haag woonde, geen lid (meer) was, maar het 
Genootschap ƒ 2.000,- schonk ten behoeve van het „G.C. van Balen Blank- 
enfonds”. Mevrouw Brander was de weduwe van de heer J. Brander, een van 
de leden van het eerste uur. Zij werd 102 jaar oud. 

De heer C. Groot uit Alkmaar had wat jaarboeken over. Hij schonk ze, ze- 
ventien in getal, aan het Genootschap. Na verkoop via het mededelingenblad 
werd de opbrengst (f 350,- ) besteed voor de betaling van een flink deel 
van de kosten van een gordijn, aangebracht voor het trapgat van de boven- 
zaal van het Timmermansgildehuis: een zowel verfraaiende als energiebespa- 
rende investering! 

Doel en middelen 

Ook in 1983 was het Genootschap vertegenwoordigd op de Westfriese Flora in 
Bovenkarspel. Bij gelegenheid van deze vijftigste „Floor” verzocht het bestuur 
Jantje III (mevrouw J. de Jong-Brouwer uit Sneek) een passend knipsel te ver- 
vaardigen. Van dit knipsel zijn posters gedrukt. De eerste exemplaren hiervan 
zijn, ingelijst, aangeboden aan de bestuursleden van de Florastichting. 

De Stichting „Tentoonstelling Opmeer en Omstreken” organiseerde dit jaar 
voor de vijfenzeventigste keer een tentoonstelling. Op maandag 1 augustus, 
de jubileumdag, gaf „Oud West-Friesland” acte de présence met een informa- 
tiestand, bemand door medewerkers in costuum. Het Genootschap trad voor 
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die dag op als sponsor van een rubriek uit het programma. Voor de Stichting 
„Tentoonstelhng Opmeer en Omstreken” was de toekenning van de „Aurora- 
prijs 1983 (een bedrag van ƒ 4.000,- ) de verdiende erkenning voor Op- 

m PPf 7 S L'PPf T o m 1 1 1 • r i ^ 
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meer 75 keer . Jammer dat uitgerekend die 75ste keer zo overviel ;«, a™ 



dijk: uit waardering voor de wijze waarop hij een stukje Westfriese land- en 
tuinbouwhistone voor een totaal verdwijnen heeft behoed en vastgelegd ook 
voor degenen die na ons komen. ’ 





Algemene vergaderingen 


De voorjaarsstreekmiddag, gehouden op zaterdag 14 mei te Oostzaan, is goed 
geslaagd. De ongeveer 250 deelnemers kwamen samen in het „dorpshuis De 
Greep waar de heer W.J. Potemans, voorlichtingsfunctionaris van het recre- 
atiegebied Het Twiske, een uiteenzetting hield. Daarna werd een bezoek ge- 

bnu'hr aan rprrnon'zmn ö 


De Westfnezendag, gehouden op zaterdag 30 juli in Opmeer, werd er een met 
een gouden randje. Wat bood het bestuur van de jubilerende Stichting Ten- 
toonstelling Opmeer en Omstreken’ onze leden, die in grote getale (bijna óOO!) 
waren opgekomen, een geweldig programma! De jaarvergadering keurde de 
jaarstukken goed en ging accoord met een voorstel van het bestuur tot herbe- 
noeming van de periodiek aftredende bestuursleden M. Peetoom-Slooves, M. 
Schagen-Zwaan en D. Schuijtemaker. Tijdens de vergadering deed de voorzit- 
ter mededeling van het feit dat het bestuur heeft besloten een door de voorma- 
lige beheerster van het „Merklappotje” van ons Genootschap, oud-bestuurslid 
en erelid mevr. C.N. Tuender-Nobel, gevormde reserve-pot van/10 000 - 
op haar verzoek, toe te voegen aan het „Van Balen Blankenfonds”. De ver- 
gadering gaf door luid applaus te kennen dit bestuursbesluit van harte te 
ondersteunen. Hoogtepunten van deze Westfriezendag werden op videoband 
vastgelegd. 

Op zaterdag 29 oktober werd in „de Dars” te Wervershoof de najaarsstreek- 
middag gehouden. Er waren 300 deelnemers. Eerder in dit verslag werd al 
vermeld dat de heer C. Visser deze middag uit handen van de voorzitter de 
„Westrrieslandprijs 1983” in ontvangst mocht nemen. 


Bestuur 


Het bestuur vergaderde in 1983 zeven keer. Er verschenen, zoals gebruikelijk 
vier mededelingenbladen. ’ 

De voorzitter en/of leden van het bestuur waren aanwezig, onder meer, bij: 
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de opening van de tentoonstelling ,, Paard en Gerij”, een beknopte terugblik 
op 75 jaar historie van ,, Opmeer”; de opening van de semi-permanente ten- 
toonstelling „ Verdiept verleden” (archeologisch onderzoek binnen de gemeente 
Hoorn) in het Westfries Museum te Hoorn; de feestelijke ontvangst ter ge- 
legenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Kaasfabriek Eyssen 
te Alkmaar; de officiële overdracht van 14, op initiatief van de Vrouwen- 
raad Heerhugowaard vervaardigde wapenschilden aan de gemeente Heerhugo- 
waard; de receptie ter gelegenheid van 40 jaar huwelijk van Simon Peetoom en 
Annie Grietje Nobel uit de Baarsdorpermeer; de feestelijke heropening van de 
Kooger Kerk te Zuid-Scharwoude; de opening van de tentoonstelling „Wol- 
ken, weer en wind in het poldermuseum te Heerhugowaard; de receptie van 
W.A. Braasem bij gelegenheid van zijn afscheid als directeur van het West- 
fries Museum te Hoorn; een ontvangst van het bestuur van de Stichting West- 
friese Flora ter gelegenheid van de 50ste Westfriese Flora; de opening van de 
tentoonstelling over het Oude Slot te Schagen. 

Bij zijn pensionering als bestuurslid gaf het bestuur pater P.Th. van Kampen 
de opdracht mee om een Gulden Boek samen te stellen met daarin de na- 
men, de personalia en eventuele verdere kenmerken van ereleden, leden van 
verdienste, legatoren en winnaars van Westfrieslandprijzen. Was de opzet aan- 
vankelijk een boek te laten vervaardigen met een fraaie omslag, waarin een een- 
voudige chronologische opsomming gegeven zou worden van de namen van al 
degenen die daarvoor in aanmerking komen: als gevolg van, of liever dank zij 
samenwerking met aankomend kalligraaf Theo Klaver uit Hippolytushoef is 
van deze eenvoudige opzet spectaculair afgeweken. De heer Klaver gebruikte, 
al kalligraferend en tekenend, per persoon tenminste een hele pagina, met als 
gevolg dat het gereedgekomen boek nog slechts minder dan de helft van het 
aantal te „behandelen” personen kon bevatten. Er komt dus nog een tweede 
exemplaar, en een derde: waarin voor de komende jaren de nodige ruimte ge- 
reserveerd blijft. In elk geval: dank zij de heren Van Kampen en Klaver bezit 
ons Genootschap nu een Gulden Boek dat die naam in alle opzichten verdient! 
De heer D. Schuijtemaker, bestuurslid van het Genootschap, neemt namens 
het bestuur een zetel in in de Kring Hoorn van de Stichting Noordhollandse 
Welstandscommissie. Hij volgde de heer J.W. Leeuw op, die vanuit Wierin- 
gerwaard naar Zuid- Afrika vertrok. 

Op zaterdag 16 april vond, alweer voor de negende keer, een bijeenkomst 
plaats van bestuurs- en commissieleden van „Oud West-Friesland”, dit keer 
in Grosthuizen. Deze „commissie-middagen” voorzien in een behoefte: men 
informeert elkaar, praat wat bij; dat is nuttig en nodig. 

Nuttig, en ook heel erg plezierig, was een studie- weekend voor onze bestuurs- 
en commissieleden in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen) georganiseerd onder 
supervisie van de familie Vis uit Middelburg. Het weekend, van 7 tot en met 
9 oktober, bracht wat ervan werd verwacht: een leerzame kennismaking met 
het Zeeuwse. 

In de bestuursvergadering van 30 augustus besloot het bestuur bij ingebruikne- 
ming van nieuwe gemeentehuizen in ons werkgebied telkens een jonge boom 
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aan te bieden, te planten op de nieuwe gemeentelijke erven en herkenbaar door 
een daarbij te plaatsen herinneringsbordje. In eerste instantie gaat het hierbij 
om de gemeenten Wester-Koggenland, Wognum, Niedorp, Heerhugowaard, 
Opmeer en Venhuizen, waarvan een aantal haar nieuwe huis al weer enige tijd 
bewoont. Alle aangeschreven gemeentebesturen hebben inmiddels positief ge- 
reageerd. 

Het kantoor in het Timmermansgildehuis is verrijkt met een telefonisch 
antwoordapparaat en een brandkastje. 

Voorbereidingen jubileum 1984 

Voor de viering van het twaalfde lustrum heeft het bestuur een begin gemaakt 
met de uitwerking van de navolgende plannen. In samenwerking met het 
Westfnes Museum en onder auspiciën van de Culturele Raad Noord-Holland 
wordt een tentoonstelling voorbereid met als motto „Meer gelaik as aigen”. Er 
wordt gewerkt aan de vervaardiging van een heemkundige dia-serie, die ter 
beschikking komt van alle basisscholen in West-Friesland. Oud-cursisten van 
de dialect-cursus van de Werkgroep Westfries te Schagen werken aan de sa- 
menstelling van een Westfries boek: gevuld met verhaaltjes, rijmpjes en zuks. 
Er is hard gewerkt aan de vervaardiging van een index op de inhoud van de 
undels 26 tot en met 50. Er is een ontwerp voor een nieuwe merklap in 
de maak. Het zal duidelijk zijn: het bestuur heeft niet gewacht tot 1984 met 
het opstropen van de mouwen! De financiering van een en ander hoopt het 
bestuur mede te kunnen realiseren uit de jubileumbijdragen van de leden. 

Tenslotte 

Het bestuur ziet met genoegen terug op het verslagjaar; het verheugt zich op 
de toekomst, ook en in dit verband vooral die van het Genootschap en met 
name op een luisterrijke viering van het zestig-jarig bestaan. Het maakt zich 
echter ook wat zorgen. Eerder in dit verslag werd reeds vermeld dat voor het 
eerst in een lange reeks van jaren meer mensen van de ledenlijst werden afge- 
voerd dan er konden worden ingeschreven. Het verschil is klein, op zich niet 
zo zorgwekkend en er zijn verklaringen te bedenken: de tijdsomstandigheden, 
de contributieverhoging. Maar toch. 

Nu weten en zien we op de bijeenkomsten ook dat ons ledenbestand een ta- 
melijk hoge gemiddelde leeftijd heeft. Daar moet, denken we, vooral ook met 
Uw hulp iets aan worden gedaan. We zullen vooral onze aandacht moeten 
richten op de mensen van zo ongeveer dertig tot vijfenveertig jaar die wel veel 
belangstelling hebben voor ons ,, gedoe maar nog even wachten tot zij zich als 
lid opgeven of er in toestemmen dat zij worden aangemeld. U kent er allen wel 
een aantal. Voor wie dit leest: U begrijpt de rest. . . Het bestuur rekent op U! 

Berkhout/Hoorn, maart 1984 H j ^ v j s 
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HISTORISCH GENOOTSCHAP 'OUD WEST-FRIESLAND 



(Cursief gedrukt de balans- en rekeningcijfers over 1982) 


Toelichting bij de balans per 31 december 1983 

1 . VASTGELEGDE MIDDELEN 

1.1 Film Het leven van de Westfriese Boer’ 
Saldo per 31 december 1982, onveranderd 

1.2 Stolphoevereeks 

Saldo per 31 december 1982 
Verkopen in 1983, alle series 


3. VLOTTENDE MIDDELEN 

3. 1 Provincie Noord-Holland, wegens overname van de 
opgeheven Stichting ’De Nuwendoorn’, renteloos, 
per 31 december 1982, onveranderd 

3.3 Effectenbezit: 

19.000, — 7 3/4% Nederland 1973 

10.000, — 10 1/4% Nederland 1980 

20.000, — 8 % Nederland 1983 

3.000,— 11 1/2% Nat. Investeringsbank 

11.000, - 9 3/4% Ned. Waterschapsbank 
Totale balanswaarde 


5. GELDMIDDELEN 

5.1 Kas Intendent 

5.2 Kas Bijzondere uitgaven 

5.3 Postgiro Publicatiecommissie 

5.4 Postgiro Penningmeester 

5.5 Postgiro Bijzondere uitgaven 

5.6 Rekening-courant Rabobank 

5.7 Spaarrekening Centrumbank 

5.8 Spaarrekening Rabobank 

5.9 Spaarrekening Bijzondere uitgaven 

5.10 Termijnrekening Rabobank 


2. CULTUREEL FONDS 
Saldo per 31 december 1982 
Afboeking van het nadelig saldo 1982 

Saldo per 31 december 1983 

4. G.C. VAN BALEN BLANKENFONDS 
Saldo per 31 december 1982 
Dotaties in 1983: 

d.d. 11 maart, uit verkoop van daartoe 
geschonken jaarboeken door 
Mw. C.M. Wittenberg 

Historisch Gennootschap Oud West-Friesland’, 
bestuursbesluit, goedgekeurd door de 
algemene Vergadering d.d. 30 juli 1983 
te Opmeer 


ƒ 11.659,66 

ƒ 4.825,88 
„ 2.893,50 

„ 1.932,38 


ƒ 13.592,04 


ƒ 4.000,- 


„ 61.089,- 


ƒ 65.089,- 


ƒ 971,84 
„ 58,35 

„ 1.473,55 

„ 1.323,82 

„ 3.680,96 

„ 3.793,19 

119,11 
„ 321,99 

„ 500,- 

„ 25.000,- 


ƒ 37.242,81 


ƒ 58.941,90 
„ 7.114,35 


ƒ 51.827,55 


ƒ 17.500,- 


650,- 


10 . 000 ,- 


ƒ 28.150,- 


242 


6. RENTEREKENING VAN HET G.C. VAN BALEN 
BLANKENFONDS 


Saldo per 31 december 1982 



/ 

113 - 

Dotatie 1983, rente over het G.C. van Balen Blankenfonds 
Rente over het Westfrieslandprijzenfonds, 
zijnde de renterekening van het G.C. van 




2.294,- 

Balen Blankenfonds 



- 

10,- 




/ 

2.417,- 

Afboeking van de in 1983 toegekende 
vijfde westfrieslandprijs aan de 
heer C. Visser te Andijk 

/ 

750,- 



Bijkomende kosten 

•* 

314,08 






- 

1.064,08 

Saldo per 31 december 1983 



/ 

1 352,92 

8. HUISVESTINGSFONDS 





Dotatie in 1983, door de heer C. Groot 
te Alkmaar, wegens schenking van 17 jaarboeken 



/ 

350 - 

10. VOORZIENING JUBILEUMVIERING 





Door het Bestuur noodzakelijk geachte 
voorziening in de kosten van de jubileum- 
viering in 1984, waarvoor in 1983 verplich- 





tingen zijn aangegaan 

Ten laste van de rekening 1983 

Doorschuiving van de Merklappenrekening naar 
de rekening Bijzondere uitgaven, voor 



/ 

15.000,- 

ontwikkeling van een nieuwe Merklap 

In 1983 gedane deelbetalingen ten 
behoeve van de jubileumviering in 1984: 

Inzake Educatieve Diaserie 

/ 

680,12 


2.230,81 

Inzake Artikel in jubileumbundel 

767,40 



Inzake Westfries Winterboek 


1.34,75 






-> 

1.582,27 

Saldo per 31 december 1983 



/ 

15.648,54 

12. Overlopende posten 





12.1 Nog verschuldigd 

f 

19.361,05 



12.2 Vooruit- ontvangen 

» 

205,- 






/ 

19.566,05 

12.3 Nog te vorderen 

/ 

804,10 


12.4 Vooruit-betaald 

- 

2.537,12 






- 

3.341,22 


ƒ 16.224,83 


14. VOORDELIG SALDO 

Voordelig saldo volgens de resultatenrekening 


/ 


2.370,01 


Toelichting bij de resultatenrekening over het boekjaar 1983 
Toelichting bij de ontvangsten 

1. CONTRIBUTIES 

1 . 1 Leden en jeugdleden 

1.2 Verenigingen, instellingen en bedrijven 

1.3 Gemeenten en waterschappen 


3. JAARBOEK 

Opbrengst advertenties 
Subsidie provincie Noord-Holland 
Verkopen bundels verslagjaar 


5. OVERIGE BATEN 
Contributies vorige jaren 
Rente rekening-courant en postgiro 
Rente spaar- en termijnrekeningen 
Rente obligaties 
Verkoop oude jaarboeken 
Verhuur Dal 3 
Zaalhuur 
Diensten derden 
Overige verkopen minus kosten 


Toelichting bij de uitgaven 

2. GILDEHUIS EN DAL 3 

2.1 Huur 
Elektra 
Gas 
Water 

Onderhoud en overige lasten 


4. BESTUUR 

4. 1 Vergaderingen 

4.2 Reis- en verblijfkosten 

4 . 3 Representatiekosten 


6. PERSONEEL 

6. 1 Bruto salarissen 

6.2 Werkgeversdeel sociale lasten 

6.3 Werkgeversdeel pensioenpremie 


ƒ 98.707,- 
„ 2.877,50 

„ 1.965,50 


ƒ 

103.550,- 

ƒ 

4.500,- 

,, 

4.384,- 

» 

690,- 

ƒ 

9.574,- 

ƒ 

570,- 

,, 

278,58 


2.413,55 

,, 

4.318,06 

,, 

1.600,25 

,, 

3.300,- 

,, 

865,- 

,, 

95,50 

” 

7.179,39 

ƒ 

20.620,33 


/ 

8.045,55 

,, 

421,86 

,, 

991,54 

,, 

92,37 


369,28 

/ 

9.920,60 

/ 

2.343,61 

,, 

2.832,- 

” 

2.301,30 

/ 

7.476,91 

/ 

31.376,64 

,, 

6.419,63 

” 

1.096,68 


ƒ 38.892,95 
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8. ADMINISTRATIE 

8. 1 Onderhoud apparatuur 

8.2 Verzekering apparatuur 

8.3 Burokosten 

8.4 Drukwerk, papier, folders 

8.5 Telefoonkosten 

8.6 Porti en verzendkosten 

f 

1.059,50 

90,10 

325,95 

5.999,04 

485,76 

5.065,23 


f 

13.025,58 

10. JAARBOEK 

10.1 Drukken, binden, cliché’s 

10.2 Tekeningen en foto’s 

10.3 Redaktie 

10.4 Verzendkosten 

f 

38.376,- 

170,25 

243,80 

3.205,46 


f 

41.995,51 

12. LEDENBIJEENKOMSTEN 

12.1 Kosten Voorjaarsstreekmiddag Oostzaan 

12.2 Kosten Westfriezendag Opmeer 

12.3 Kosten Najaarsstreekmiddag Wervershoof 

f 

2.772,50 

16.182,50 

2.429,04 


f 

21.384,04 

Bijdragen door deelnemers: 

12.4 Voorjaarsstreekmiddag 

12.5 Westfriezendag 

12.6 Najaarsstreekmiddag 

f 2.817,50 
„ 15.692,90 
„ 2.676,40 

21.186,80 


ƒ 

197,24 

14. BIJDRAGEN AAN COMMISSIES 

14.1 Commissie voor Landelijk Schoon 

14.2 Tentoonstellingscommissie (Flora e.d.) 

f 

1.000,- 

439,50 


f 

1.439,50 

16. VOORZIENING JUBILEUMVIERING 

Ten laste van de rekening 1983 
gebracht bedrag, wegens in 1983 
aangegane verplichtingen 

f 

15.000,- 

18. OVERIGE LASTEN 

18.1 Abonnementen en bijdragen 

18.2 Auteursrechten 

18.3 Diverse kosten 

18.4 Verrekende rente over het G.C. van Balen 

Blankenfonds en het Westfriesland- 
prijzenfonds 

18.6 Aanschaffingen: Telefoonbeantwoorder 

f 

94,15 

50,- 

287,58 

2.304,- 

690,30 


f 

3.426,03 

20. VOORDELIG SALDO 

Totaal van de baten 

Totaal van de lasten 

ƒ133.744,33 

„131.374,32 


f 

2.370,01 
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In memoriam mr. P.C. Avis 



Op 20 november 1983 overleed een man , die veel voor de Westfriese 
genealogie heeft betekend. Gedurende 29 jaar was mr. Avis voorzit- 
ter van wat begon als „ Commissie voor Westfriese Genealogie en Na- 
menkunde ". 

Aanvankelijk betekende dat pionieren, samen met andere enthousiaste 
mensen als Kistemaker, Koeman, Muller en Noordeloos. In deze be- 
gintijd was de belangrijkste zorg om voor het weinig beschikbare geld 
en met een beperkt aantal auteurs aanvaardbare publicaties te ver- 
zorgen. Vanaf 1934 kostte het geruime tijd alvorens een regelmatig 
verschijnend kwartaalblad kon worden gerealiseerd. In de zestiger ja - 
ren droeg de voorzitter veel bij tot het verzekeren van de continuïteit 
in zowel de redactie van Westfriese families als in de Commissie 
voor Westfriese Genealogie. In 1976 kwam op initiatief van Avis 
de Stichting „ Westfriese Families " tot stand waarmee een gezonde 

zakelijke basis aan de steeds toenemende activiteiten werd verschaft. „ 

Het deed hem kennelijk veel genoegen dat uit de prille „Commissie" een bloeiende „ Stichting " was 
ontstaan, die tot heden een geregelde stroom van goed verzorgde publicaties voortbrengt. 

Zijn liefhebberij bezorgde hem de nodige kennis en de juiste relaties op genealogisch gebied. Als 
geboren West fries en uit hoofde van zijn beroep was hij volkomen vertrouwd met de gang van 
zaken in Westfriesland. De daaruit voortvloeiende connecties bleken van grote waarde voor de 
instandhouding en uitbouw van de „Westfriese Families". Op de hem eigen, gemoedelijke , wijze 
gaf hij, haast ongemerkt, leiding aan de bestuursvergaderingen , die in zijn gastvrij kantoor wer- 
den gehouden. Zo nodig kon hij echter ook krachtig opkomen voor de belangen van de beoefening 
der Westfriese genealogie. 

Hij was een optimistisch mens. Toen hij zich bewust was geworden zeer ernstig ziek te zijn be- 
hield hij zijn geestkracht. In october 1983 schreef hij aan zijn medebestuursleden dat hij hoopte 
de bestuursvergadering in februari 1984 weer te kunnen voorzitten. Het liep anders. 

Voor ons, het bestuur van de Stichting „Westfriese Families" zal Piet Avis een dankbare herin- 
nering blijven. 

C. Stapel 


Jaarverslagen van de diverse commissies 


In 1983 heeft de Stichting „Westfriese Families ” opnieuw haar bestaansrecht 
bewezen. Het ledental steeg van 600 naar 650. Er verlieten in dit jaar door ve- 
lerlei omstandigheden evenwel 26 leden onze stichting, zodat wij op de grens 
met ’84 een winst konden noteren van 24 leden. 

Dit jaar verschenen in de serie „Westfriese Geslachten” de genealogie Kleijmeer 
en De Greeuw. Beide beantwoorden volkomen aan wat van een goede gene- 
alogie mag worden verwacht; een flink historisch overzicht van de families en 
van de streek waar zij woonden. Vooral Kleijmeer is daardoor een uitgave ge- 
worden die niet alleen voor de betrokken familie van belang is. Ook voor de 
lezer met interesse voor het oude land is deze uitgave zéér de moeite waard. 
Verkocht werden 492 familieboekjes en ongeveer 260 jubileumboekjes. Het 
aantal gevraagde informaties over Westfriese families stijgt nog steeds; de be- 


langstelling voor het maken van een eigen stamboom is zeer groot. Voor ve- 
len een welkome bron van afleiding en relatief zeer goedkoop. Onze contribu- 
tie bleef voor het tiende achtereenvolgende jaar hetzelfde: f 12,50, waarvoor 
men ons steeds fraaier geïllustreerd blad viermaal per jaar ontvangt. 

Ons eigen archief, bevattende duizende kaarten van Westfriese families, is gra- 
tis te raadplegen voor onze leden in het streekarchief te Hoorn. 

In de originele uitgave, dus niet als copie, zijn nog te koop de genealogieën 
Saai, Kollis, Haas, Jongejeugd, Noordeloos, Mol, Kleijmeer, De Beurs en De 
Greeuw. 

Vol vertrouwen beginnen wij aan het dertigste jaar van de Stichting „Westfriese 
Families”. 

A.J. Wit. 


De Commissie voor Buitenlandse Excursies organiseerde in 1983, in samenwer- 
king met de Volkshogeschool in Bergen, twee reizen. 

Van 3 tot 14 juni trok een gezelschap van 26 personen naar Engeland. In „The 
Old Rectory” te Fittleworth (graafschap Sussex) werden we bijzonder harte- 
lijk ontvangen door de familie Salmon. De reis werd — op één enkele hagel- 
bui na — begunstigd door mooi weer, dat de prachtige tuinen in het dorp nog 
mooier deed uitkomen. Onder deskundige leiding werden voorts enkele tui- 
nen rond kastelen en op landgoederen bezichtigd. Er werd nader kennis ge- 
maakt met de stichting, die de „Public Path’s” in stand houdt: publieke voet- 
paden over grote afstanden, dwars door de landerijen. Wij maakten de wande- 
ling van Cissbury Ring naar Chanctonbury Ring, met uitzicht op Downs. Een 
wandeling, die werd besloten met een bezoek aan het middeleeuwse kasteel 
van de Duke of Norfolk, Arundel Castle. Andere bezienswaardigheden waren: 
the Roman Villa, Bignor, de kathedraal in Chichester (waar we een dienst bij- 
woonden), the Roman Palace in Fishbourne, Petworth House en Uppark, dat 
onder Hollandse invloed zijn vorm kreeg. De heer C. v.d. Oord vertolkte op 
de afscheidsavond de dank namens ons allen. 

De tweede reis bracht 20 leden van 10 tot 17 september naar Borne (Overij- 
sel), waar de volkshogeschool „Het Witte Huis” het gezelschap een goed on- 
derdak en dito verzorging bood. Als geboren Twentenaar vertelde de cursuslei- 
der Gerard met liefde en verve over land en volk. Dat kwam bijzonder tot ui- 
ting toen hij ons rond leidde door Borne. Een openbaring voor velen was de 
geschiedenis van opkomst, bloei en verval van de textielindustrie. Het weer liet 
ons — voor het eerst sinds jaren — wat in de steek. De excursie naar Haaksber- 
gerveen gaf niet zó veel problemen, maar de trip naar Twickel viel wat in het 
water. Niet onvermeld mag blijven de trip over de grens naar Mettingen; de 
bakermat van de Brenninckmeyers. Nog jaarlijks komen vele leden van deze 
familie voor een korter of langer verblijf naar de voor dit doel beschikbare ge- 
bouwen. Slotconclusie: we weten nog te weinig van het eigen land. 


C.S. Vis 


De Commissie voor Westfriese klederdracht trok ook voor het seizoen 1983- 84 
weer voldoende belangstelling voor de cursussen o.l.v. de leraressen mevr. De 
Groot en mevr. Lenstra, resp. voor het naaien van een costuum en voor het 
breien met kralen. Het eindresultaat was te zien op de slotmiddag, die zater- 
dag 4 februari in ,,De Ridder Sint Joris te Berkhout werd gehouden. 

Mevr. S. Messchaert-Heering showde hier haar zelf gekloste kappekant, waar- 
aan zij met 160 klosjes en garen nr. 150 in totaal 375 uur had geklost. Het 
applaus was zeker op z’n plaats. 

Op 7 februari hebben we in de vergaderzaal van het Koninklijk Oudheidkun- 
dig Genootschap te Amsterdam, achter het Rijksmuseum, een studiebijeen- 
komst over salet bijgewoond. VC'e hadden een kappekant en een hul ter bespre- 
king meegenomen. Onze kanten lijken veel op de Rijsselse (Lille ca. 1800) klos- 
kant, maar wij hoorden van mevr. D. Boelaars toch weer dat ze uit Beveren- 
Waas komen: door de moesjes in de ondergrond. Deze dienen er voor om de 
stijfsels beter vast te houden. Dit kant — maar dan ongeveer 3 cm. breed — zit 
eveneens aan de voorkant van de hul. Het hulhoofd bestaat meestal uit tule- 
doorstopwerk. Wat zijn onze kanten bijzonder mooi! 

Meegedeeld werd dat je kant het beste kunt bewaren in zuurvrij vloei of blauw 
papier. Als schenking ontving onze commissie van mevr. Guurtje Martje Rein- 
ders (geboren 30-10-1925, overleden 16-11-1983 te Zuid-Scharwoude) de 
daagse- en de zondagse Westfriesche dracht met toebehoren. Mevr. Reinders 
was als technisch ambtenaar werkzaam bij de gemeente Langedijk. 

A.G. Peetoom-Nobel 


In de tweede week van september ging er, georganiseerd door de Commissie 
tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi , een cursus 
kappen naaien van start, die zoveel deelneemsters (16) trok, dat er ook een 
avondcursus moest worden gegeven. Dat laatste gaf in de praktijk toch wel 
wat bezwaren, zodat is besloten om voortaan alleen middagcursussen te geven: 
met een maximaal aantal deelneemsters. 

De kappen zijn netjes voor elkaar gekomen. Eén kap werd met de hand ge- 
klost, daarna genaaid. Een compliment voor deze mooie huisvlijt. De cursus 
werd afgesloten met een kapzetmiddag. Zo n afsluiting blijkt altijd erg nuttig 
te zijn. 

In november startte de cursus boerenhoedjes. Dit keer met een klein aantal 
deelneemsters. Er werden enkele hoedjes gerepareerd, die als voetbal of gooi- 
attribuut dienst hadden gedaan! Ook die hoedjes zagen er na afloop van de 
cursus weer keurig uit. De cursus werd wat verstoord door de landelijke sta- 
kingsacties bij het openbaar vervoer en liep zodoende uit tot in december. 
Vandaar ook dat pas in januari kon worden begonnen met de cursus hullen 
plooien: met twee keer een goed gevulde middag. De laatste maandagmid- 
dag in januari werd nogmaals besteed aan het kapzetten: om daarin nog méér 
vaardigheid te krijgen. Alles bij elkaar een fijn cursusjaar. 

Nies v.d. Pal-Jonker 
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Dc Filmcommissie is in 1983 benaderd door het bestuurslid, de heer Raat, om 
mee te denken over het realiseren van een heemkundige dia-serie met bege- 
leidend tekstboekje. De gedachten gaan uit naar een serie van 72 dia’s, ver- 
deeld in drie groepen: de periode préhistorie tot 1300, de ontwikkeling van 
het platteland en die van het stedelijke gebeuren. Medewerkers van het West- 
fries Museum, van het Streekarchief en van de Onderwijsbegeleidingsdienst 
Westfriesland zijn bij het project betrokken. De dia-serie zal in het kader van 
het 60-jarig bestaan van het genootschap worden gebruikt als geschenk aan 
de jeugd van West-Friesland: via alle basisscholen binnen de Omringdijk. 

De dia-serie van Geer Konijn is inmiddels gereed. Er zijn drie rubrieken ge- 
maakt: St. Jozefpark en Blokker, Venhuizen en Westfriesland allerlei. De se- 
ries worden voorzien van een tekst op rijm. 

Op de Westfriezendag 1983, die in Opmeer werd gehouden t.g.v. het 75- 
jarig bestaan van de Landbouwtentoonstelling, heeft de heer Du Pré een vi- 
deofilmpje gemaakt. Hij heeft de commissie daarmee de mogelijkheden van 
dit medium laten zien. M. Schagen-Zwaan. 

Voor de Stichting „De Westfriese Molens* was 1983 — voor zover het de mo- 
lens in West-Friesland betreft — een tamelijk rustig jaar. De molenmeesters 
hebben drie keer vergaderd en mochten zich verheugen in een bestuursuitbrei- 
ding in de persoon van mevr. Pieffers te Enkhuizen, die als vrijwillig mole- 
naarster goed op de hoogte is van het wel en wee van molens. Mevr. Pieffers 
zal de notulering verzorgen, zodat de taak van de secretaris-penningmeester 
iets is verlicht. 

Het aantal donateurs blijft helaas stabiel, hetgeen zorgen baart. De onder- 
houdskosten van de molens worden namelijk steeds hoger. Het propageren 
van het werk van onze stichting blijft derhalve van primair belang. In het ka- 
der van deze promotie heeft de stichting meegewerkt aan de 75e tentoonstel- 
ling te Opmeer, waar ook de jaardag van het genootschap werd gehouden. 
Ons molenbezit — thans bestaande uit „De Groote Molen” van de polder 
Schellinkhout, de korenmolen „De Lastdrager” te Hoogwoud, „Nieuw Le- 
ven” van de polder Wogmeer en het molentje van de Kerkepolder te Wog- 
num — wordt dank zij een initiatief van de gemeente Noorden-Koggenland 
waarschijnlijk uitgebreid met een molentje te Midwoud, dat wordt gerestau- 
reerd en herplaatst. Het Anjerfonds verleent een bijdrage in de herstelkosten. 
Voorts dient vermeld de bijzondere inspanning die onze molenmeester B. 
Slooten zich heeft getroost inzake de ruilverkavelingen in West-Friesland, de 
biotoop- wachten en het windrecht voor molens. Een uitgebreid rapport hiero- 
ver van zijn hand is aan diverse instanties toegezonden. 

Het waterschap Westfriesland heeft een regeling getroffen met betrekking tot 
de maaluren t.b.v. de bemaling van de polder. 

Molenvrienden, die zich als donateur willen opgaven, kunnen dit doen door 
overmaking van f 15,— op rekening 3297.32.846 bij de Rabo-bank te Hoorn. 
Zij ontvangen daarvoor de 4x per jaar verschijnende periodien „Molenpost”. 

W. Schouten. 
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De Commissie voor Landelijk Schoon heeft in 1983 het landschap en zijn be- 
bouwing eens extra onder de aandacht van verschillende instanties gebracht. 
Die aandacht is vooral belangrijk in gebieden, waarvoor bestemmingsplannen 
worden opgesteld of waarin ruilverkavelingen worden uitgevoerd. Maar óók 
als het gaat om sanering van waardevolle gebouwen. 

In tijden van voorspoed staan aspecten van welstand en landschappelijke ver- 
zorging onder druk, in tijden van tegenspoed eveneens. Het blijft daarom een 
taak van de Commissie het belang van behoud en j of verbetering van ons 
Westfriese cultuurgoed te benadrukken. 

De Commissie heeft dan ook in een brief aan de Westfriese gemeentebestu- 
ren, de waterschappen en de hoogheemraadschappen haar diensten aangebo- 
den om samen met deze „besluitvormers” te zoeken naar goede oplossingen 
voor landelijke problemen. 

De zaken, die de Commissie voor Landelijk Schoon in het afgelopen jaar heeft 
aangepakt zijn hieronder vermeld. Het geheel beoogt een indruk te geven van 
de verscheidenheid, die het landschappelijk commissiewerk met zich meebrengt. 

Het opknappen van de banpaal op de grens van Westwoud en Hoogkarspel ( nog 
niet afgerond); de wederopbouw van een weidemolentje in Midwoud; de proble- 
matiek rond de inventarisatie van monumenten , met name boerderijen en kerken; 
de restauratie van de hervormde kerk in Oosterblokker; restauratieadviezen voor 
stolpboerderijen in Zwaagdijk-West en Westerblokker; problemen verband hou- 
dend met het gedeeltelijk dempen van de sloot langs het pad naar het kerkje van 
Wadway; advies over het profiel van een hekwerk rond de stolp Oostdijk 2 in 
Heerhugowaard; de restauratie van de gevel van het poldermuseum te And ijk; 
de actualisering van het correspondentenbestand; de sloop / restauratieplannen van 
de „ Twaalf Apostelen in de Schermer; de gedenksteen met wapen in het brug- 
hoofd van het kerkje in Lambertschaag; de restauratie van een ronde schoorsteen 
in Hoogkarspel; het schilderwerk van een hek bij gereconstrueerde woningen in 
Sc hagen, het herstel van een brugleuning in Schagen; de bescherming van de 
Eenigenburg als archeologisch monument; het advies over het herstel van een kap- 
constructie van een landhuisje in Velsen; het bezoek aan de Historische Dag in 
Alkmaar; het bezoek aan het symposium over de aard-wetenschappelijke aspecten 
van de Markerwaard; standpuntbepaling over het crossterrein bij Aartswoud. 

De Commissie heeft in 1983 afscheid genomen van mevr. De Loches- 
Rambonnet, wegens drukke werkzaamheden elders, en van de heer Fleddérus, 
die sedert 1956 lid is geweest. De heer Fleddérus is aan het „afbouwen” en 
vond de tijd gekomen om de Commissie vaarwel te zeggen. We zullen hem 
als persoon en vanwege zijn vele en vooral deskundig bijdragen missen. 

De twee vacatures zijn opgevuld door mevr. Hangelbroek te Hoorn en de heer 
Bakker te Enkhuizen. 

Pieter van de Berge 
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Het oude land van Hensbroek 



Daar stonden ze nog: de zeven planterskistjes vol met laat middeleeuwse aar- 
dewerkstukken op de boetzolder van Dirk Turkstra te Hensbroek. Ze ston- 
den daar goed bewaard, want er was nooit veel bekendheid aan gegeven. Hij 
heeft af en toe met belangstellenden over zijn oude vondsten gesproken, maar 
het bleef bij geanimeerde gesprekken. Verder niet. Toch is het een opmerke- 
lijk feit dat hij ruim 50 jaar geleden, pas een jaar of zestien oud, het bijzon- 
dere en waardevolle inzag van het voorkomen van veel scherven van oude pot- 
ten in een stuk bouwland van zijn vader langs de westelijke zijde van het wa- 


Afb. 1. De polder Hensbroek vóór de ruilverkaveling in 1960. Donker aangegeven het deel van 
de polder, zoals afb. 6 laat zien. Rechts van 1 de Weeren, rechts van 2 het Molenpadt. 
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ter de Weeren. Hij ging graven en verzamelen. In een tijd dat er van amateur- 
archeologie op het platteland nog nauwelijks was gehoord. Hij heeft me la- 
ter verteld dat hij geboeid geraakte door het besef, dat het ging om heel oude 
spullen, maar er geen idee van had uit welke tijden ze afkomstig konden zijn 
Het vroege verzamelen van de jonge Turkstra en het bewaren tot in deze tijd 
heeft er toe geleid dat er in de laatste jaren meer aandacht aan het oude land 
van Hensbroek is besteed. 

Daarom, voorafgaande aan de vondstbeschrijvingen, lijkt het goed ons eerst te 
onenteren op het Hensbroeker gebied voordat dit de herverkaveling van 1960 
onderging. Als we de kaart van vóór de ruilverkaveling raadplegen zien we dat 
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het grotendeels bestond uit een merkwaardig waterrijke geleding van stroken 
van percelen met een paar hoofdwateren en daartussen vele dwarssloten. We 
hebben daarbij te bedenken dat het was overgebleven als deel van een veel 
groter natuurlijk veenlandschap - het z.g. Hollandveen - dat lag tegenover 
de steeds groter wordende Waardmeren ten westen en tussen de Berkmeer ten 
noorden en de Wogmeer ten zuiden. 

Meren waarlangs het veen, liggende op de overheersende winden, blijkbaar 
werd geërodeerd, tot meermolm verging en werd weggevoerd. Voor de oude 
ontwikkeling van de Hensbroekerlanden kunnen we slechts steunen op de to- 
pografie van het gebied tot aan de nieuwe verkavelingen en daarbij letten op 
het verloop van waterkeringen, sloten en perceleringen. 

Door de noordwestelijke strook van het land dat onze belangstelling heeft liep 
vanuit het verre noordoosten een stroompje, dat in latere eeuwen ,,de Wee- 
ren" zou worden genoemd. Eerst nietig, zich nabij het latere Hensbroek ver- 
bredend en daarna meer zuidwaarts afbuigend. Een tweede water, het latere 
„Molenpadt”, lijkt aanvankelijk ook een natuurlijke afwatering van het veen- 
landschap te zijn geweest; vanuit het noordoosten ruwweg gezegd parallel met 
het eerste verlopend door de oostelijjke helft van het gebied. Bezien we een 
oude topografische kaart dan is het opvallend dat de hoofdwateren in zuide- 
lijk aangrenzend gelegen landen, als de „Noordgouw”, de „Wijzend” en „de 
Leer’, evenals de genoemde Hensbroeker stroompjes in tijden voorafgaand aan 
groot landverlies hun samenkomen kunnen hebben gehad op plaatsen in nü 
de noordoosthoek van de polder Schermer. 

Een overeenkomstige uitmonding kan ook worden toegedacht aan een zuidwest 
gericht water, dat zich later door grote afslag van de oevers heeft verbreed tot 
de Wogmeer (afb. 2) 

Eerstens kunnen de vorenbedoelde stroompjes hebben gediend voor de afwa- 
tering van de veenlanden in wilde staat. Daarbij kunnen ze later een rol heb- 
ben gespeeld als toegangen te water voor de ontginners in de middeleeuwen. 
Het lijkt aannemelijk dat voor Hensbroek vooral vanuit de Weeren het ont- 
ginnen in stroken van de venen werd begonnen. De stroken liggen ongeveer 
haaks ter weerszijden van dit stroompje. Verspreiding van bewoners vanuit de 
eerste nederzetting, die we ons kunnen indenken in een strook nabij de vind- 
plaatsen van Turkstra (afb. 6), werd blijkens verdere vondsten hier en daar in 
de ontginningen mogelijk. 

Daarna gaat zich langzaamaan, maar wel gedurig, een proces aan het veenop- 
pervlak afspelen van ontwatering, bewerking en oxydatie, waardoor dit steeds 
gaat dalen. Vooral sinds ongeveer 20 jaren zijn we met deze gang van zaken 
goed vertrouwd geraakt doordat meerdere schrijvers hiervoor aandacht heb- 
ben gevraagd. (Zie vooral nog eens Westenberg 1974 over veenontginning en 
„Bodem van Noord-Holland 1974” van de Stichting voor bodemkartering). 
Na honderden jaren van vertering van het veenpakket kan daarvan in vele ge- 
vallen niet veel meer overblijven dan hier en daar dunne basis restkoeken, met 
erop de verteringsresten van mooie donkere humusrijke teelaarde. Voor Hens- 
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Afb. 6. Vindplaatsen van oud aardewerk langs de Weeren in de oude verkaveling t.o.v. de dorps- 
kern met kerk ( zie ook afb. 1). 


broek is die bovengrond ook slibrijk geworden, omdat veenoverblijfselen zijn 
gemengd met bagger uit de sloten en er ook vroege overstromingen zijn ge- 
weest. 

Aan het verdwijnen van het veen zal bovendien ook meegedaan hebben turf- 
winning voor brandstof, die in het zuidelijk deel van de polder nog bekend is. 
Voor Hensbroek resteerde na deze ingrijpende bodemontwikkeling tenslotte 
een bouwvoor, waarvan het rapport van de Provinciale Waterstaat van Noord- 
Holland aangaande de voorgenomen herverkaveling 1960 in het kort mede- 
deelt: ,,dat de gehele polder is bedekt met een 30 - 50 cm dikke laag zware za- 
vel met een slibgehalte van 30 - 43%. In ongeveer twee-derde gedeelte van de 
polder komt onder deze zavel een veenlaag voor tot een dikte van 10 cm; in het 
uiterste zuiden is deze veenlaag plaatselijk tot 40 cm dik."' 

Over de dikte van het oorspronkelijke wilde veenkussen tasten we in het 
duister. Enige aanwijzing hebben we alleen uit het oude wat noordelijker ge- 
legen Veenhuizen: een streek vergelijkbaar met Hensbroek. Zoals we het le- 
zen constateerde Halbertsma daar onder de bovengrond van het oude kerkhof- 
oppervlak een vaste veenlaag van 1.30 cm dikte (Halbertsma 1967). Door 
de eeuwen heen moet deze laag zeer samengeperst zijn geworden. Het lijkt 
aannemelijk dat we te Hensbroek wel mogen rekenen met het verdwijnen van 
een veenpakket van niet minder dan 2 a 3 m dikte. 

Bij de beoordeling van de algemene gang van zaken met het landschap die- 
nen we er bij stil te staan dat de agrarische en waterstaatkundige ontwikke- 
ling door de eeuwen heen niet altijd geleidelijk en ongestoord voortgang kon 


1) „Erkentelijk ben ik voor de vriendelijke hulp van ing. H.J. v.d. Werff van de Prov. Wa- 
terstaat van Noord-Holland die mij wegwijs maakte in de stukken aangaande de herverkave- 
ling 1960." 
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vinden. De kenmerken van het be- 
schouwde land wijzen uit dat men 
ernstige rampspoed en tegenslagen 
heeft moeten ondergaan. 

Een grote rol zullen hierbij hebben 
gespeeld de ten westen gelegen klei- 
nere en latere grotere wateren, die we 
kortweg de Waardmeren kunnen noe- 
men. Tot zolang die nog binnenme- 
ren waren en de vergroting alleen door 
oeverafslag bij sterke winden — vooral 
uit het westen — plaats had, zullen de 
uitbreidingen zeer langzaam zijn ge- 
gaan. Het oude land van Hensbroek 
zal daarbij wel zijn afgenomen, want 
het lag t.o.v. de overheersende winden 
aan lager wal. 

Dat merengebied zal in de Middel- 
eeuwen veel belast zijn geweest met 
waterbezwaar. Van de vroege afwa- 
tering van de Waardmeren, waarbij 
ook Woud- Bleek- en Witsmeer, we- 
ten we niet veel. Alleen dat pas in 
1386 de Langereis tot stand kwam tot 
verbetering van de afwatering van de 
Witsmeer (Beekman blz. 42 en 23). We weten wel dat veel eerder reeds een 
totale verslechtering plaats vond toen de Westfriese dijk in het noorden — op 
de plaats van de latere polder Burghorn — in de eerste helft van de 13de eeuw 
doorbrak (Beekman blz. 22). 

De restlanden en eilanden tussen het steeds groter geworden samenstel van 
Waardmeren waren te dien tijde blijkbaar al zeer kwetsbaar geworden voor 
vernietiging. Wiese (1956) heeft er terecht op gewezen dat in de eerste helft 
van de 13de eeuw de grote catastrophe dreigde van de tweedeling van West- 
friesland. Daar mogen we nog wel eens aandacht voor vragen. Het buitenwa- 
ter kon zuidwaarts doordringen tot het land van Oterleek, waarbij een verbin- 
ding met het Schermer slechts werd verhinderd door de Huijgendijk (afb. 3). 
Daardoor kwam het oude land van Hensbroek met vele andere landen aan 
het buitenwater te liggen, met alle gevolgen van dien. Hoe lang die periode 
duurde weten we niet precies. Verschillende schrijvers houden het erop dat de 
zee werd buitengesloten in ongeveer 1230 (De Cock blz. 246) door de aan- 
leg van de z.g. Vriesendijc of Schagerdam. We kunnen aannemen dat tijdens 
het bestaan van het regiem van het buitenwater de westzoom van het veen 
te Hensbroek belangrijk zal zijn afgenomen. Erger dan daarvoor, want door 
het afwisselend tijdens storm opgestuwde en daarna weer wegstromende water 
werden de afgeslagen verpulverde veenbrokken weggevoerd en werd die zoom, 



Afb. 3 . De dreigende catastrophe van de 
tweedeling van Westfriesland in de 13e eeuw. 
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opnieuw ontbloot, onderworpen aan volgende aanvallen. 

Daarbij kwam dat bij zeer hoge zeestanden het gehele ontgonnen land over- 
vloeide en daarop slibafzetting plaatsvond. Zo gaat dat. Naast afbraak op an- 
dere plaatsen opwas, die we ook kennen van de westelijke oeverlanden van de 
Waardmeren. Zulk een beeld van veenafbraak is - buitengewoon leerzaam 
- nog te zien in een groot inbraakgebied in Noord Duitsland. Daar bestaat 
sinds eeuwen de Jadeboezem waar VC^ilhelmshaven aan ligt; als een veel groter 
inbraakgebied in een veenlandschap dan het onze. Maar in wezen daarmede 
overeenstemmend . 

Nu nog ligt aan de oostzijde van die zakvormige boezem, als een grote bijzon- 
derheid, een klein restant van het veen buitendijks, dat bij hoge zeestanden ver- 
der wordt vernietigd. Dit z.g. „Schwimmendesmoor” (bij zeer hoge zeestand 
gaat het drijven) geeft ons nu nog een indrukwekkend beeld van afslag, zoals 
het ook langs de oostzijde van de Waard toegegaan kan zijn (afb. 4). Maar na 
de uitsluiting van het inundatiewater door de aanleg van de Vriesendijc blijft 
t nadien niet droog. Let maar op het drietal grote wielen achter die dijk bij 
het tegenwoordige Valkkoog; die wielen getuigen van opnieuw overstromin- 
gen van de waarden ten zuiden daarvan. 

In welke tijd(en) deze doorbraken voorkwamen weten we niet, maar het is 
mogehjk dat ook Hensbroek hieronder kan hebben geleden. Na de totstand- 
koming van de polder Burghorn (1456) was het gevaar pas geweken, want de 
nieuwe Westfriesedijk rond deze polder vertoont daar geen merken van door- 
braken. Met het beter worden van het dijkenonderhoud daarna, tot aan de in- 
poldering van de Waard - die in 1631 werd voltooid - en de al eerder ver- 
beterde afwatering zal de toestand gunstiger geworden zijn langs de westrand 
van het land van Hensbroek. Wel zal nog afslag plaats gehad hebben tijdens 
stormen door het opgejaagde Waardwater. 

Het lijkt aannemelijk dat door grote onheilen en dreigingen gedwongen men 
er veel eerder toe kwam in teruggetrokken positie op een geschikte plaas een 
dam als noodkenng te leggen: de tegenwoordige weg Hensbroek-Obdam en 



Afb. 4. Beeld van 
afslag door hoge 
stormvloeden van 
buitendijks veen in 
de Jadeboezem in 
Noord Duitsland 
(naar kleurendia 
17-6-76). 



verder, (afb. 2) Waarom op de plaats die de kaart aangeeft? Men is op veilige 
afstand van de bedreigde weststrook gebleven. Men is op de meest geschikte 
strook gebleven ten westen van het natuurlijke hoofdwater ,,het Molenpadt”, 
dat men zo ongemoeid kon laten. Een rechte dam d.w.z. de kortste afstand 
was toen blijkbaar nog een haalbare zaak. 

Alleen de tegenwoordige zuidwest beëindiging, zomaar ergens tegen de Waard 
lijkt vreemd en een afgesneden geval. Vreemd echter niet, als we aannemen dat 
werd gerekend met een verbinding gericht op het Oterleker gebied. Daarbij 
met onze veronderstelling dat ,,het gat” tussen Hensbroek en Óterleek als wa- 
ter nog niet bestond. Een deel dat men nu wel de polder Rustenburg noemt. 
Dat de dam niet altijd goed als waterkering heeft gefunctioneerd blijkt uit het 
feit dat van Hensbroek tot Obdam als bewijzen van doorbraken de Zuider-, 
de Midden- en de Noorderbraak opvallend op een rijtje liggen, juist langs de 
oostzijde van deze kering, (afb. 2) 

Bezien we daarbij weer oude topografische kaarten en afbeelding 1 dan blijkt 
duidelijk dat de aanvankelijke strokenverkaveling ten oosten van die braken 
door overstromingen heeft geleden en de perceelindeling veel onregelmatiger 
werd dan ten westen van de dam. Toen de dam er eenmaal was en natuurlijk 
ook een functie als verbinding te land ging krijgen zal er geleidelijk aan ook 
bewoning van een groeiende omvang langs de dam/weg zijn ontstaan. Toene- 
mende belangrijkheid ten koste van de nederzetting aan de Weeren, die lang- 
zaam ging vervallen. 

Het is niet mogelijk het ontstaan van de dam/weg goed in de tijd te plaatsen. 
In het Oorkondenboek van Holland en Zeeland (v.d. Bergh 1866) wordt op 
blz. 68 onder no. 105 vermeld „ Blaffert van de inkomsten der abdij van Eg- 
mond onder abt Adallard, Tusschen 1083 en 1 120 *. In deze oorkonde kan wor- 
den gelezen dat naast meerdere plaatsen in deze landstreek ook „Heijnsbroec* 
en „Opdam* bestonden. Plaatsen waaruit de abdij in die tijd al inkomsten trok. 
„Opdam* dus. Reeds een bekende vestiging op een dam; zeg begin 12e eeuw, 
want Adallard wordt als abt aangegeven van 1105 - 1120 (Hof blz. 33). 
Het lijkt voor de dam vroeger dan we meenden te kunnen verwachten. Door 
dit historische gegeven komen we in de verleiding het eerste gebruik van het 
bolpotten-aardewerk, dat we hierna zullen bespreken onder Ia, dat samengaat 
met het ontstaan van Heijnsbroec aan de Weeren vroeger te willen zien dan 
de 12e eeuw. 

Nu de naam van de tegenwoordige plaats Obdam is gevallen kijken we ook 
even verder naar het land, daar dat te vergelijken is met dat van Hensbroek. 
Het maakte dezelfde ontwikkelingsgeschiedenis door. In het westen was daar 
de Wael. (afb. 2) In de betekenis van Wiel wijst deze op een restant van een 
oude doorbraak. Hieruit blijkt dat men in de weststrook van het door ons be- 
schouwde gebied als eerste linie ook vroeg verdedigend optrad. Een zorgelijke 
zaak op een gedurig terugvallende gordel. Waarschijnlijk eerst tegen de groter 
wordende binnenmeren van de Waard, daarna als liggende aan het buitenwa- 
ter en tenslotte tegen de weer afgesloten Waardmeren. 

Samenvattend zijn we wel tot het inzicht gekomen dat er door de bewoners 


257 


van de landen van Hensbroek en ook van Obdam lange perioden van veel 
zorgen en harde strijd zijn geweest. 

Pas na de indijking in het noorden van de polder Burghorn in 1456 ontston- 
den veiliger rijden hoewel men tot het droogvallen van de Waard in 1631 nog 
wel te lijden had van afslag van de westzoom, omdat de meren daar nog hoog 
konden staan. Ook bij die inpoldering ging er nog een stuk van het oude land 
af. Let maar op de vroegere gemeentegrens aldaar van Hensbroek. 

Enig idee van de toestand langs de westzoom kan men zich nog inbeelden 

te Obdammerdijk. (afb. 5) Daar is 
nog een strook rietland tussen het 
Oudelandsdijkje en de ringsloot. Met 
enige fantasie moet men dan die 
ringsloot heel breed aankijken voor 
het volle Waardmeer. 

Nu we de landschapsgeschiedenis 
hebben overzien, kunnen we ons 
goed thuisvoelen bij de archeologische 
vondsten en deze invoegen in de histo- 
rische gang van zaken. Tenslotte gaan 
we deze vondsten, die de aanleiding 
tot deze publicatie waren, nu nader 
bekijken en rangschikken. 

I. DE EERSTE VINDPLAATS (afb. 6 bij A) 

Op de aangegeven plaats op ongeveer 7 m. uit de westelijke oever van de 
Weeren, die iets hoger was dan het verdere bouwland, kwam op een diepte 
van 0,25 m a 0,35 m een laag scherven voor de dag die zich evenwijdig met 
het water uitstrekte over een beperkte oppervlakte van ongeveer 10 bij 4 m. 
Hier vond de jonge Turkstra de meeste scherven. Bij die scherven kunnen de 
volgende typen worden herkend. 

a. Het is opvallend dat verreweg de meeste stukken afkomstig zijn van grijze 
potten, kannen en pannen, (afb. 7, 8 en 9) Deze vindplaats leverde veel van 
dit inheems type aardewerk op. Vooral stukken van bolronde potten - de 


Afb. 7 . Bovenstuk van een laat middeleeuwse grijze pot. Afb. 8. Randstuk van het gangbare 
type van een laat middeleeuwse bolpot. Afb. 9 . Randen van inheemse laat middeleeuwse bolpot- 
ten met weinig variatie in de profielen. ( v.l.n.r .) 





Afb. 5. Het Oudelandsdijkje te Obdam , met 
links de ringsloot van de Waard. 
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z.g. bolpotten — die als kook- en voorraadpotten in de middeleeuwen in onze 
streken het meest gangbare kookgerei vormden. In de vroege middeleeuwen 
waren die potten nog van een ruw baksel van met grofsteengruis gemagerde 
specie en met eenvoudig lipvormig uitgebogen randen. 

Doch op deze plaats gaat het reeds om beter gevormde en wat fijnere bak- 
sels, dikwijls met dakvormig afgewerkte randen met dekselgeulen. Randen 
met weinig variatie in de profielen. Het waren de potten, die ook uit nabij- 
gelegen plaatsen goed bekend zijn: uit de terpen van Warmenhuizen, uit de 
rioolsleuven van de Langedijk en uit ontsluitingen te St. Pancras. Soms waren 
ze uitwendig vrij glad. Dan weer met horizontale of schuine bezemstreken. 
Naast de bolpotten kwamen ook schenkkannen voor met verticale rolronde 
oren en veel bakpannen met holle handgrepen. Een enkele bodem met een 
standring. Het is opmerkelijk dat er geen stukken van gebakken deksels zijn. 
Dit aardewerk werd gesmoord, d.w.z. met zo goed als geen toetreding van 
lucht, gebakken. Met het doel het zo weinig mogelijk poreus te maken. Door 
dit bakproces ontstond de grijze en donkere kleur. Deze producten kunnen 
globaal gezegd gerangschikt worden in de 11de/ 13de eeuw. 

b. PINGSDORF AARDEWERK ( afb . 10) 

Dit is het oudste aardewerk van de vindplaats. Hiervan zijn hier slechts weinig 
scherven gevonden. Het gaat om het meestal geelwitte of grijze vrij hard ge- 
bakken geïmporteerde mooi op de draaischijf gevormde aardewerk, dat uit de 
productiecentra Pingsdorf in het Rijnland of uit Zuid-Limburg (waar het ook 
werd gemaakt) kan komen. De in de schouders nogal hoog opgerichte bolle 
potten op een gegolfde standring en met platte korte oren hebben dikwijls een 
korte tuit onder de randen en zijn meestal op de schouder versierd met onre- 
gelmatige strepen en vlekken van een met de vingertoppen aangebracht bruin 
ijzeroxyde sausje. In het algemeen gezegd begint dit aardewerk voor te komen 
in de 10de eeuw terwijl de fabricage zich schijnt voort te zetten tot in de 12de 
eeuw (Bruijn ’62/’63); Renaud 1976). 



Afb. 10. Een stuk van een Afb. 11. Gevonden haakoor Afb. 12. Bodemstukken van ruw vroeg steen- 

rand met dakvormig profiel van Paffrath aardewerk. goed met door de hand aangeknepen standring. 

i an Pi ngsd orf aardewerk 
met het gangbare bandvor- 
mige oor. 
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C. PAFFRATH AARDEWERK ( afb . 11) 


Ook dit type aardewerk dat wordt gedateerd rond de 12 de eeuw werd 
geïmporteerd uit het Rijngebied. 

Als fabricagecentrum wordt aangehouden de plaats Paffrath, gelegen aan een 
zijriviertje van de Rijn nabij Keulen. Het is karakteristiek materiaal: op de 
breuk witachtig en opvallend schilferig en op het oppervlak donker grijs, vlek- 
kerig genuanceerd. De kleine en grotere bolle potjes hebben veelal een dak- 
vormige rand en soms een handvat, dat aan de bovenrand is bevestigd maar 
met een kromme punt eindigt (haakoor) (Renaud 1976). 

Bij de voorraad scherven van plaats A komen slechts een paar van deze scher- 
ven voor. 

d. ANDENNE OF ANDER AARDEWERK 

Van roodachtig bruin aardewerk komen platte bodemstukken met uitgekne- 
pen voetjes voor. Ook wandscherven met uitwendige horizontale draairibbels. 
Het is tamelijk dunwandig klinkend, hard gebakken degelijk spul. Voorshands 
houd ik het voor waar uit het Maasgebied, maar verdere bestudering ervan is 
wel nodig om tot nadere uitspraken te komen. 

e. STEENGOED. 

Stukken van dit aardewerk dienen ook genoemd te worden. Scherven van het 
klinkend hardgebakken materiaal, dat uit het Duitse Rijngebied o.a. Siegburg 
in grote hoeveelheden onze streken vanaf de tweede helft van de 12e eeuw be- 
gon binnen te komen. Aanvankelijk in ruwe uitvoering met grof bruinachtig 
oppervlak met aangeknepen standringen. Na verloop van tijd werd het baksel 
verbeterd, verfijnd en slanker van vorm. Het vroegste steengoed is met enkele 
stukken in het bewaarde voorhanden. Meestal in de vorm van bodemstukken 
met ruwe standring. (afb. 12) 

II. TWEEDE VINDPLAATS (afb. 6 bij B) 

Gedurende het laatste achttal jaren bleven de terreinen nabij de voormalige 
Weeren, hoewel alles daar door de ruilverkaveling inderdaad „grondig” en bui- 
tengewoon ingrijpend was veranderd, de aandacht vragen van Turkstra. Vooral 
ook omdat hij als landbouwer een dezer percelen bewerkte en daarbij af en toe 
laat Middeleeuwse scherven vond. 

Maar ook stukjes van menselijke beenderen. Dit deed hem veronderstellen dat 
nabij de Weeren, doch nu aan de oostzijde, een begraafplaats was geweest. 
Een en ander heeft er toe geleid dat we in 1975 (tweemaal) en in 1977 (een- 
maal) samen onderzoek hebben verricht. In mei 1975 hebben we ons alle- 
reerst bepaald tot het afzoeken van het pas geploegde land. Op plekken waar 
de ploeg wat dieper was gegaan zag de snede donker en daar waren meestal 
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scherven bij elkaar te vinden van grijze bolpotten. Een heel enkele Pingsdorf 
of Andenne scherf kwam ook voor. 

Later, in augustus van dat jaar, maakten we een vijftal proefsleufjes in het per- 
ceelgedeelte waar beentjes waren gezien. Sleufjes van 2,- m tot 3,- m lang en 
0,40 a 0,50 m breed, reikende onder de donkere bouwvoor tot in de onder- 
liggende licht grauwe zavel. (afb. 13) 
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Afb. 13 • Verticale bodemdoorsnede , ter plaatst van punt B. op afd. 6. 

Uit de sleufjes kwamen inderdaad menselijke beenstukken te voorschijn. Vooral 
van pijpbeenderen. Ook een kaakfragment met kiezen. Daarbij weer bol- 
potscherven en een Pingsdorfscherf. De grauwe na de herverkaveling recent 
verwerkte bovenliggende bouwvoor van mooie teeltgrond van middelzware sa- 
menstelling ter dikte van ca. 0,25 m bevatte geen scherven. Het was gunstig 
dat daaronder nog een oude ongestoorde laag voorkwam van donkere zeer hu- 
meuze klei met een wisselende dikte van 0,07 tot 0,12 m. Daarin kwamen 
de vondsten voor van scherf- en beenstukken tussen kleine kluitjes veen. De 
laag lijkt aan de bovenzijde wat geraakt door de werktuigen van de verkave- 
ling en rust op heel lichte fijn gelaagde grauwe zavel met horizontaal liggende 
rietresten. Blijkbaar de basis van de vroegere veenformatie. In de proefsleuf- 
jes werden dus geen geraamten intact aangetroffen en waren geen insteken van 
graven te zien. Het is verklaarbaar dat alles alleen in de donkere laag voor- 
komt. Het eerder besproken feit doet zich ook hier voor dat slechts een hu- 
meuze restaarde was overgebleven. De bovenlaag daarvan, die ongeveer 0,40 
m hoger was dan thans, is bovendien tijdens de nieuwe verkaveling verwijderd 
en deels vervangen door de vorengenoemde nieuwe bouwvoor. 

De onvergankelijke stukken zijn tijdens de langzame bodemklink meegezakt 
met het oude verwerende pakket. Het kan zelfs zijn dat de gestoken graven 
niet reikten tot aan de veenbasis en daardoor niet in onze proefvakjes waren 
te zien. 

Doordat het westelijk naastgelegen veld (afb. 6 bij C) in 1975 uit grasland 
bestond konden we dit pas in 1977 beter opnemen, toen het een bloembollen- 
land was geworden. We vonden daar weer beenderen terwijl de scherfvondsten 
doorliepen tot de strook van de voormalige Weeren. Hier werd ook een Paf- 
frath haakoortje gevonden. 
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III. OVERIGE WAARNEMINGEN EN VONDSTEN 


a. Hier moet in de eerste plaats worden vermeld dat De Cock meedeelt dat 
aan hem een collectie scherven van Hensbroek werd getoond door de heer W. 
Kooiman, zoon van de vroegere burgemeester. Het gaat blijkbaar om bolpot- 
ten aardewerk (De Cock 1965 blz. 211). Turkstra weet ook van de vondsten 
van Kooiman en het is hem bekend dat ze afkomstig zijn van de plaatsen A 
en C en dat Kooiman in C beenderen van de mens vond. 

b. Op de plaats aangegeven met D (afb. I) constateerde Turkstra enkele met 
veen gevulde 0,80 m diepe daliegaten (Dekker 1974) in de kant van een 
slootverbreding. Een van deze bevatte een grote manchetvormige randscherf 
met een plat oor van een Andenne kan en kleine stukjes van een bolpot. 

c. In maart 1973 werd een gezamenlijke tocht gemaakt door de toen in gang 
zijnde herverkavelingswerken van de aangrenzende polder Obdam. Opvallend 
was dat de tot die tijd nog bestaande donkere bouwvoor als zijnde de verwe- 
ringsrest van het oude veenlandschap meestal nog maar 0,20 m dik was. Juist 
west van de weg in het dorp, ten zuiden van de pastorie waar nu de Braken 
begint, waar de bovengrond 0,50 m dik was, vonden we in een afvalgat o.m. 
stukjes van Pingsdorf-, Steengoed-, grijze randen- en pannen aardewerk, ba- 
zaltlava en een spinsteentje. 

Schoorl; A. Schermer 

afgerond in juni 1983 
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